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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


LEGGE 8 aprile 2004, n. 90. 


Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da 
svolgersi nell’anno 2004. 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


PROMULGA 
la seguente legge: 
ART. _1. b-ter) presidente di provincia; 
(Incompatibilità petvcariche elettive b-quater) sindaco di comune con po- 
regionalire locali). polazione superiore a 15.000 abitanti ». 


1. All'articolo, 6 della legge 24 gennaio 
1979, n. 18, e-successive modificazioni, al 
primo comma, dopo la lettera bd), sono 
aggiunte le seguenti: 


2. In sede di prima applicazione, l’in- 
compatibilità di cui all’articolo 6 della 
legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modi- 
ficato dal comma 1 del presente articolo, 
« b-bis) consigliere regionale; non si applica nei confronti dei sindaci dei 
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comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti e dei presidenti di provin- 
cia, in carica alla data di entrata in vigore 
della presente legge, i quali, in attuazione 
dell’articolo 51, comma 2, del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti lo- 
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, non sono immediatamente 
rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, 
alla medesima data, sono membri del 
Parlamento europeo; essi possono pertanto 
ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti 
locali fino alla conclusione del proprio 
mandato anche contemporaneamente alla 
carica di membro del Parlamento europeo 
spettante all’Italia. 


ART. 2. 
(Efficacia). 


1. Le nuove incompatibilità introdotte 
dalla disposizione di cui all'articolo 1 
hanno efficacia a decorrere dalle elezioni 
del Parlamento europeo del 2004. 


ART. 3. 


(Pari opportunità). 


1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali 
aventi un medesimo contrassegno, nelle 
prime due elezioni dei membîfi del Parla- 
mento europeo spettanti all'Italia, succes- 
sive alla data di entrata-invvigore della 
presente legge, nessuno dei/due sessi può 
essere rappresentato inwmisura superiore ai 
due terzi dei candidatinai fini del computo 
sono escluse le candidature plurime; in 
caso di quoziente-frazionario si procede 
all’arrotondamento all’unità prossima. 

2. Per i mOvimenti e i partiti politici 
presentatori di liste che non abbiano ri- 
spettato la proporzione di cui al comma 1, 
l'importo del rimborso per le spese elet- 
torali divcui alla legge 3 giugno 1999, 
n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della 
metà, in misura direttamente proporzio- 
nale al numero dei candidati in più ri- 
spetto a quello massimo consentito. Sono, 
Comunque, inammissibili le liste circoscri- 
zionali composte da più di un candidato 


che non prevedono la presenza di candi- 
dati di entrambi i sessi. 

3. La somma eventualmente derivarite 
dalla riduzione di cui al comma./2 è 
erogata ai partiti o gruppi politici orga- 
nizzati che abbiano avuto proclamata 
eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 
24 gennaio 1979, n. 18, e Successive mo- 
dificazioni, una quota superiore ad un 
terzo di candidati di entraîbi i sessi. Tale 
somma è ripartita in misura proporzionale 
ai voti ottenuti da ciascuh partito o gruppo 
politico organizzato, 


ART. 4. 


(Esenzione. dalle sottoscrizioni per le liste 
dei candidati). 


1, All’articolo 12, quarto comma, della 
legge\24 gennaio 1979, n. 18, e successive 
modificazioni, dopo il primo periodo è 
inserito il seguente: « Nessuna sottoscri- 
zione è richiesta altresì per i partiti o 
gruppi politici che nell'ultima elezione 
della Camera dei deputati abbiano pre- 
sentato liste per l'attribuzione dei seggi in 
ragione proporzionale con le quali si sia 
collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 
1, del testo unico delle leggi recanti norme 
per la elezione della Camera dei deputati, 
di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur 
sotto un diverso contrassegno, un candi- 
dato risultato eletto in un collegio unino- 
minale ». 


Art. 5. 


(Voti di preferenza per l'elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all'Italia). 


1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) all’articolo 14, il primo comma è 
sostituito dal seguente: 


« L’elettore può manifestare, in ogni 
circoscrizione, non più di tre preferenze »; 
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b) le tabelle B e C sono sostituite 
dalle tabelle B e C allegate alla presente 


legge. 


ART. 6. 


(Disciplina transitoria per lo svolgimento 
abbinato delle elezioni europee, regionali ed 
amministrative del 2004). 


1. In caso di contemporaneo svolgi- 
mento delle elezioni dei membri del Par- 
lamento europeo spettanti all’Italia della 
primavera del 2004 con le elezioni dei 
presidenti della provincia, dei sindaci e dei 
consigli provinciali e comunali, quand’an- 
che regolamentate da norme regionali, si 
osservano le seguenti disposizioni, ferma 
restando per il resto la vigente normativa 
relativa alle singole consultazioni: 


a) le operazioni di votazione si svol- 
gono dalle ore ‘15 alle ore 22 del sabato e 
dalle ore 7 alle ore 22 della domenica; 


b) gli adempimenti di cui all’articolo 
30 del testo unico delle leggi recanti norme 
per la elezione della Camera dei deputati, 
di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,.devono 
essere effettuati entro le ore 7 \éX30 del 
sabato di inizio delle operazioni\di vota- 
zione; successivamente, alle ore“9, il pre- 
sidente costituisce l’ufficioèlettorale di 
sezione; 


c) ai fini del compute-dei termini dei 
procedimenti elettoralixsi.considera giorno 
della votazione quelloxdella domenica; 


d) si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed 
f), e comma 2,,delvdecreto-legge 21 maggio 
1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 
1994, n 453;\sapplica, altresì, l'articolo 2 
del citatoC@decreto-legge n. 300 del 1994, 
convertito dalla legge n. 453 del 1994; 


eJsall’articolo 2, comma 1, del citato 
decreto-legge n. 300 del 1994, convertito 
dalla legge n. 453 del 1994, il secondo 
periodo è sostituito dal seguente: « Per i 
comuni aventi fino a cinque sezioni elet- 


torali le quote sono maggiorate del 30 per 


cento ». Dall’attuazione della presente lèt- 
tera non discendono nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
All’incremento della dotazione finanziaria 
relativa ai rimborsi elettorali per_iscomuni 
aventi fino a cinque sezioni elettorali si 
provvede mediante compensazione tra gli 
enti beneficiari; 


f) salvo quanto previsto dalla pre- 
sente legge, per la nomina”dei componenti 
degli uffici elettorali- di sezione, per la 
costituzione e per, ilfunzionamento dei 
seggi e per le operazioni preliminari alla 
votazione si applicano le disposizioni di 
cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 
marzo 1990, ni53, nonché del testo unico 
delle leggi recanti norme per la elezione 
della Camerà dei deputati, di cui al de- 
creto dél Presidente della Repubblica 30 
marzo 1957, n. 361; 


g) l'atto di designazione dei rappre- 
sentanti presso gli uffici elettorali di se- 
zione è presentato, entro il giovedì prece- 
dente l'elezione, al segretario del comune 
che ne dovrà curare la trasmissione ai 
presidenti delle sezioni elettorali, o è pre- 
sentato direttamente ai singoli presidenti 
delle sezioni il sabato, purché prima del- 
l’inizio delle operazioni di votazione; 


h) gli uffici elettorali comunali, al 
fine di rilasciare, previa annotazione in 
apposito registro, le tessere elettorali non 
consegnate o i duplicati delle tessere in 
caso di deterioramento, smarrimento o 
furto dell'originale, restano aperti dal lu- 
nedì al venerdì antecedenti la elezione, 
dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio 
delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la 
domenica per tutta la durata delle opera- 
zioni di voto; 


i) ai componenti degli uffici elettorali 
di sezione spettano i compensi di cui 
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 
13 marzo 1980, n. 70, e successive modi- 
ficazioni. 


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si 
applicano anche nell'ipotesi di contempo- 
raneo svolgimento delle elezioni dei mem- 
bri del Parlamento europeo spettanti al- 
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l’Italia con le elezioni dei consigli regio- 
nali, ivi compresi quelli delle regioni a 
statuto speciale. 

3. In caso di secondo turno di votazione 
per le elezioni dei presidenti della provin- 
cia e dei sindaci della primavera 2004, si 
applicano le disposizioni di cui alle lettere 
a), b), c), fl), g) e h) del comma 1 e le 
operazioni di scrutinio hanno inizio dopo 
la chiusura delle votazioni nella giornata 
di domenica, appena completate le opera- 
zioni previste dall'articolo 53 del testo 
unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. 


ART. 7. 


(Modifica all'articolo 18 
della legge 10 dicembre 1993, n. 515). 


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: 
« attinente alle campagne elettorali, com- 
missionato » sono sostituite dalle seguenti: 
«inclusi carta e inchiostri in esso impié- 
gati, per l'acquisto di spazi d’affissione; di 
comunicazione politica radiotelevisiva, di 
messaggi politici ed elettorali sii \Quoti- 
diani e periodici, per l’affitto dei locali e 
per gli allestimenti e i servizi) connessi a 
manifestazioni, nei novanta giorni prece- 
denti le elezioni della Camera e del Se- 
nato, dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all'Italia nonché, nelle aree inte- 
ressate, nei novanta-giorni precedenti le 
elezioni dei presidenti’ e dei consigli re- 
gionali e provinciali, dei sindaci e dei 
consigli comunali e circoscrizionali, com- 
missionati ». I° Ministro dell'economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con proprio decreto, le conseguenti modi- 
ficazioni ‘almhumero 18) della tabella A, 
parte IK ‘allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

2. All'onere derivante dall'attuazione 
del’presente articolo, valutato in 14 mi- 
lionidi euro a decorrere dall'anno 2004, si 
provvede mediante corrispondente ridu- 
zione del Fondo di riserva per le autoriz- 


zazioni di spesa delle leggi permanentidi 
natura corrente di cui all’articolo After 
della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

3. Il Ministro dell'economia ‘è delle 
finanze provvede al monitoraggio.‘dell’at- 
tuazione del presente articolon anche ai 
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni, e trasmette alle 
Camere, corredati da apposite relazioni, 
gli eventuali decreti emaDati ai sensi del- 
l'articolo 7, secondocoîmma, numero 2), 
della legge n. 468 del1978. 


ART. 8. 


(Norme trarisitorie per la sperimentazione 
dî procedire per il conteggio informatizzato 
del voto). 


1.\Fatti salvi tutti gli adempimenti pre- 
visti dalle disposizioni vigenti, in occasione 
dello scrutinio per le elezioni dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all’Italia 
della primavera del 2004, un operatore 
informatico, nominato dal Ministro per 
l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini 
italiani che godono dei diritti politici, ri- 
leva in via sperimentale, all’interno del- 
l'ufficio elettorale di sezione e mediante 
apposito strumento informatico, le risul- 
tanze dello scrutinio di ciascuna scheda. 
L’esito della rilevazione sperimentale non 
ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali 
dell'elezione. 

2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà 
tecniche nell’attuazione della sperimenta- 
zione, il presidente dell’ufficio elettorale di 
sezione prosegue, senza indugio, nelle ope- 
razioni ufficiali previste dalla normativa vi- 
gente. 

3. La sperimentazione di cui al comma 
1 è svolta, secondo le direttive emanate, 
per quanto di rispettiva competenza, dal 
Ministero dell'interno e dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri — Dipartimento 
per l'innovazione e le tecnologie, previo 
opportuno coordinamento; essa si svolge 
in uffici elettorali di sezione, nel numero 
massimo di 2.500, individuati con decreto 
del Ministro dell’interno, di concerto con il 
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Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 
Con lo stesso decreto è altresì costituita 
una commissione nazionale per la verifica 
dei risultati della sperimentazione. 

4. In relazione alla eccezionale neces- 
sità ed urgenza di fare fronte tempestiva- 
mente agli adempimenti, alle forniture ed 
alle prestazioni dei servizi necessari per la 
sperimentazione di cui al comma 1, si 
procede anche in deroga alle norme di 
contabilità generale dello Stato; è appli- 
cabile l’articolo 7 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 157. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti 
dal presente articolo, compreso il com- 
penso da attribuire agli operatori infor- 
matici di cui al comma 1, pari a 10 milioni 
di euro per l’anno 2004, si provvede, 
quanto a 8 milioni di euro, mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizza- 
zione di spesa, relativa all'anno 2004, di 
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, 


mediante corrispondente riduzione dél? 
l'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 
2004, di cui all’articolo 4, comma 12; della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal)fine 
le risorse disponibili già preordirate al 
finanziamento degli interventi nei campi 
della ricerca e della società dell’informa- 
zione a cura della Presidenza, del Consiglio 
dei ministri — Dipartimento‘per l’innova- 
zione e le tecnologie, di cui alla delibera 
CIPE n. 17 del 9 maggiox2003, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale © 155 del 7 luglio 
2003, sono ridotte dî»pari importo. 


ART. 9. 


(Entrata in vigore). 


1. La, presente legge entra in vigore il 
giorno ‘successivo a quello della sua pub- 
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 


osservare come legge dello Stato. 


Data a Roma, addì 8 aprile 2004 


CIAMPI 


Visto, il Guardasigilli: CASTELLI 


BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
PIisAaNU, Ministro dell’interno 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto,ai sensi dell’art. 
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla-promulgazione 
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repub- 
blica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, appro- 
vato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al(solò fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge modificate o ‘alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia»degli atti legislativi qui 
trascritti. 


Note all'art. 1: 


— Si riporta il testo dell’art. 6della legge 24 gennaio 1979, n. 18 
(Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), 
come modificato dalla legge.qui pubblicata: 


«Art. 6. — La caricaydi membro del Parlamento europeo spet- 
tante all’Italia è incompatibile con quella di: 


a) presidente di giunta regionale; 
b) assessore regionale; 

b-bis) consigliere regionale; 

b-ter) presidente di provincia; 


b-quatet) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 
abitanti. 


Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma 
precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve 
dichiarare all’ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla 
proclamazione, quale carica sceglie. 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 84 


Qualora il membro del Parlamento europeo non&vi provveda, 
l’ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sestituisce con 
il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediata- 
mente l’ultimo eletto. 


Il membro del Parlamento europeo dichiaratòydecaduto ai sensi 
del precedente comma può proporre ricorso Contro la decisione del- 
l’ufficio elettorale nazionale avanti la Corte-di appello di Roma. Il 
ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni 
dalla comunicazione della decisione. 


Si applicano in quanto compatibili 1è disposizioni di cui ai suc- 
cessivi articoli 44, 45, 46 e 47. 


In relazione ai membri di cui»al secondo comma dell’art. 4, si 
applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposi- 
zioni normative nazionali per l’elezione al Parlamento europeo.». 


— Si riporta il testo dell’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti pocali): 


«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sin- 
daco e di presidente*della provincia non è, allo scadere del secondo 
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.» 


Note all'art#3: 


—#Là legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in 
materia didrimborso delle spese per consultazioni elettorali e referen- 
darie e\abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione 
volontaria ai movimenti e partiti politici.», è pubblicata nella Gaz- 
zetta‘Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129. 


— Si riporta il testo dell’art. 22 della citata legge 24 gennaio 
1979, n. 18: 


«Art. 22. — L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte 
dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo 
comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti 
dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria 
prevista al n. 4) dell’art. 20. 


Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con 
le modalità indicate nell’art. 12, ai fini della assegnazione dei seggi 
alle singole liste che compongono il gruppo l’ufficio elettorale circo- 
scrizionale provvede a disporre in un’unica graduatoria, secondo le 
rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama 
quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i 
candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. 


Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza lingui- 
stica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il 
gruppo di liste ha diritto, l’ultimo posto spetta a quel candidato di 
minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, 
purché non inferiore a 50.000. 


L’ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai 
candidati proclamati eletti.». 


Nota all'art. 4: 


— Si riporta il testo dell’art. 12 della citata legge 24 gennaio 
1979, n. 18, come modificata dalle legge qui pubblicata. 


«Art. 12. — Le liste dei candidati devono essere presentate, per 
ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d’appello presso 
la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 
del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno ante- 
cedenti quello della votazione. 


Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 
30.000 e non pù di 35.000 elettori. 


I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni 
regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fis- 
sato al secondo comma, pena la nullità della lista. 
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Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici 
costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al 
momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle 
Camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature 
con proprio contrassegno e abbiano ottenuto un almeno un seggio in 
una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i 
partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei depu- 
tati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione pro- 
porzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
del testo uuico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risulti eletto 
in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì 
per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presen- 
tato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto 
almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è 
richiesta, altresi, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un con- 
trassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o 
gruppo politico esente da tale onere. 


Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presen- 
tazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segreta- 
rio del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo 
da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscri- 
zione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla let- 
tera a) del quarto comma dell’articolo precedente, sempre che, nel- 
l’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato 
di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all’atto 
della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato 
da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno provvede a comu- 
nicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione 
degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la 
dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sotto- 
scrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di 
pretura. 


Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrasse- 
gni diversi, pena la nullità della sua elezione. 


Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candi. 
datura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre 
circoscrizioni, specificando quali sono. 


Ciascuna lista deve comprendere un numero di cadidati Mon 
minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella 
circoscrizione. 


Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da 
partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di. lingua francese 
della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provineia/dimBolzano e di 
lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsivagli effetti del- 
l'assegnazione dei seggi previsti dai successivi ‘articoli 21 e 22, con 
altra lista della stessa circoscrizione presentata a partito o gruppo 
politico presente in tutte le circoscrizioni con le-stesso contrassegno. 


A tale scopo, nella dichiarazione di*presentazione della lista, 
deve essere indicata la lista con la quale sisintende effettuare il collega- 
mento. Le dichiarazioni di collegamerito fra le liste debbono essere 
reciproche. 


La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’in- 
dicazione di un delegato effettivo‘ed uno supplente autorizzati a desi- 
gnare i rappresentanti della listà présso l’ufficio elettorale circoscri- 
zionale, presso gli uffici elettorali, provinciali e presso gli uffici di cia- 
scuna sezione elettorale, con_ le modalità e nei termini di cui 
all’art. 25 del testo unico 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modifi- 
cazioni. 

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere 
depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso 
la cancelleria del-tribunale nella cui circoscrizione è compreso il 
comune capoluogo della provincia.». 


Nota all'art. 5: 
— Sîriporta il testo dell’art. 14 della citata legge 24 gennaio 
1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: 


«Art. 14. — L'lettore può manifestare, in ogni circoscrizione non 
più di tre preferenze. 

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista 
di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’art. 12.». 
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Note all'art. 6: 


— Si riporta il testo dell’art. 30 del decreto delePresidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione déltesto unico delle 
leggi recanti norme per la elezione della Camera,dei députati): 


«Art. 30. (Testo unico 5 febbraio 1948, n, 26, art. 20, e legge 16 
maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo“e. terzo, lettera a), 13, 
n. 5, e 14, comma secondo). — Nelle ore antimeridiane del giorno che 
precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente 
di ogni ufficio elettorale di sezione: 


1) il plico sigillato contenente il'bello della sezione; 


2) un esemplare della lista degli èléttori della sezione, autenti- 
cata dalla Commissione elettorale Mandamentale, e un estratto di tale 
lista, autenticato in ciascun fogliordal’sindaco e dal segretario comu- 
nale, per l’affissione nella sala dellà,votazione; 


3) l’elenco degli elettoti della sezione che hanno dichiarato di 
voler votare nel luogo di curàdove sono degenti, a norma dell’art. 51; 


4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati 
nel collegio uninominalè“e tre copie del manifesto contenente le liste 
dei candidati della cifcòscrizione: una copia rimane a disposizione 
dell’ufficio elettoralee Te altre devono essere affisse nella sala della 
votazione; 

5) i verbali di nomina degli scrutatori; 

6) le desigriazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio 
uninominale/&di lista, ricevute a norma dell’art. 25, secondo comma; 


7) pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigil- 
lati dalla’ Prefettura, con l’indicazione sull’involucro esterno del 
numero*délle schede contenute; 


8) due urne del tipo descritto nell’art. 32; 


9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede 
autenticate da consegnare agli elettori; 


10) un congruo numero di matite copiative per l’espressione del 
VOto.». 


— Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 21 maggio 1994, 
n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 (Norme per lo 
svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed 
amministrative): 

«Art. 1. — 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei 
consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, 
con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei 
consigli provinciali e comunali, quand’anche regolamentati da norme 
regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, 
dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente nor- 
mativa relativa alle singole consultazioni: 

a) le operazioni previste  dall’art. 32, primo comma, 
numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elet- 
torato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, appro- 
vato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, 
n. 223, così come modificato dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, 
n. 40, e dall’art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15, debbono essere 
ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l’an- 
nuncio dell’avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Par- 
lamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previ- 
ste dal primo comma dell’art. 33 del citato testo unico, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come 
sostituito dall’art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla 
data di pubblicazione del manifesto anzidetto; 


b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori resi- 
denti all’estero si osservano le modalità ed i termini indicati nel- 
l’art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; 


c) (lettera abrogata); 


d) per l'accertamento del buono stato del materiale occor- 
rente per l’arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui 
all’art. 33 del testo unico, così come modificato dall’art. 1 della legge 
23 aprile 1976, n. 136, e dall’art. 1, lettera p), del decreto legislativo 
20 dicembre 1993, n. 534; 


e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di 
sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla 
votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle 
leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico; 


f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di 
riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, 
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procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali 
operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, 
contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scru- 
tinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rila- 
scia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle 
operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del 
Parlamento europeo. 


2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese 
le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci 
e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì 
successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio 
delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di 
quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, 
dei consigli provinciali e comunali.». 


— Si riporta il testo dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 300 del 
1994, convertito dalla legge qui pubblicata: 


«Art. 2. — 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a cia- 
scun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni 
del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico 
dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di 
bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell’interno, con proprio 
decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, 
calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul 
totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali 
le quote sono maggiorate del 30 per cento. 


2. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni alle 
elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, 
alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei con- 
sigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo 
Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per 
lo Stato il vincolo di cui al comma 1. 


3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effet- 
tuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi 
entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena 
di decadenza dal diritto al rimborso. 


4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese 
sostenute direttamente dall’amministrazione dello Stato e relative ad 
adempimenti comuni. 


5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del\.Parla- 
mento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto spe- 
ciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presi- 
denti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali‘ecomunali, 
il riparto di cui al presente articolo è effettuato d’intèsa tra il Mini- 
stero dell’interno e l’amministrazione regionale, ferMo restando per 
lo Stato il vincolo di cui al comma 1.». 


— La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme) per l’istituzione 
dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee/allèufficio di scrutatore 
di seggio elettorale e modifica all’art. 53 del‘testo unico delle leggi 
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, approvato con decreto del Prèsidènte della Repubblica 
16 maggio 1960, 570.» ed è pubblicatà nella Gazzetta Ufficiale 
17 marzo 1989, n. 64. 


— La legge 21 marzo 1990, n.\S3wreca: «Misure urgenti atte a 
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.» ed è pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale del22 marzo 1990, n. 68. 


— Il decreto del Presidentè della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361 reca: «Approvazione delstesto unico delle leggi recanti norme 
per la elezione della Camera dei deputati.» ed è pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale del 3 giugno"1957, n. 139, supplemento ordinario. 


— Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 
(Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e 
delle caratteristiche\delle schede e delle urne per la votazione): 


«Art. 1. —l. Tm occasione di tutte le consultazioni elettorali, con 
esclusione di Quelle per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Par- 
lamento europeo, al presidente dell’ufficio elettorale di sezione è cor- 
risposto, dalhcomune nel quale l’ufficio ha sede, un onorario fisso for- 
fettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella 
misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell’ammini- 
strazione statale. 

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell’ufficio eletto- 


rale di sezione, il comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale deve 
corrispondere un onorario fisso forfettario di eruro 120. 
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3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla 
prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi l°e.2isono mag- 
giorati, rispettivamente, di euro 37 e di eruro 25. In caso di contempo- 
ranea effettuazione di più consultazioni elettorali ©areferendarie, ai 
componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino 
ad un massimo di quttro maggiorazioni. 

4. Al presidente ed ai componenti del..sèggio speciale di cui 
all’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,spetta un onorario fisso 
forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno 
luogo nei medesimi giorni, rispettivamentèdi euro 90 e di euro 61. 


5. In occasione di consultazioni refetendarie, gli onorari dei com- 
ponenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: 
a) gli importi di cui ai commiN/e 2 sono determinati, rispetti- 
vamente, in euro 130 ed in euro 104; 
b) gli importi di cui alcomma 3 sono determinati, rispettiva- 
mente, in euro 33 ed in euro 22; 


c) gli importi di cuisal tomma 4 sono determinati, rispettiva- 
mente, in euro 79 ed in euro 53. 


6. In occasione di consultazioni per l’elezione dei rappresentanti 
dell’Italia al Parlamentòoeuropeo, gli onorari dei compensi degli uffici 
elettorali di sezionesono determinati come segue: 

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispetti- 
vamente, in euro\120 ed in euro 96; 

b) glimporti di cui al comma 4 sono determinati, rispettiva- 
mente, in euro 72 ed in euro 49.».. 

— Sî riporta il testo dell’art. 53 del decreto del Presidente della 
Repubbliea)16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la 
compîsizione e la elezione degli orgni delle amministrazioni comu- 
nali.): 

«Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 
23.mdrzo 1956, n. 136, art. 28). — Decorsa l’ora prevista dall’articolo 
precedente come termine per la votazione e sgomberato il tavolo delle 
carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 

1) dichiara chiusa la votazione; 

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenti- 
cata dalla commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di 
cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali. 

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidi- 
mate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in 
piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati eletto- 
rali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria 
firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore 
del mandamento che ne rilascia ricevuta; 


3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell’ap- 
posita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che 
dopo aver rivevuto la scheda non l’abbiano riportata o ne abbiano 
consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la 
firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti 
che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco 
consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme 
indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento. 


Queste operazioni devono essere eseguite nell’ordine indicato: del 
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione 
nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami 
presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.». 


Note all'art. 7: 


— Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1993, 
n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 

«Art. 18 (Agevolazioni fiscali). — 1. Per il materiale tipografico, 
inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'’affis- 
sione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed 
elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allesti- 
menti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti 
le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento euro- 
peo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni 
precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, 
dei sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai 
partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si 
applica l’aliquota IVA del 4 per cento. 
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2. Nel numero 18) della tabella A, parte Il, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, 
in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne eletto- 
rali». 


— Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte II, allegata 
al decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633 (Isti- 
tuzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto): 


«18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di 
stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio- 
magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e 
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione 
libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i 
globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti 
e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub- 
blica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali 
se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o 
dai movimenti di opinione politica;». 


— Si riporta il testo dell’art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, 
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato 
in materia di bilancio): 


«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle 
leggi permanenti di natura corrente). — 1. Nello stato di previsione 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo- 
mica è istituito il «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizza- 
zioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui 
all’art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annual- 
mente determinato dalla legge finanziaria. 


2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica, su proposta del Ministro interessato, che 
ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari 
competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in 
aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di basé 
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necés- 
sane a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità 
medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.». 


— Si riporta il testo dell’art. 11-ter, comma 7, dellàcitata legge 
5 agosto 1978, n. 468: 


«7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi. si»verifichino o 
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto.alle previsioni di 
spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi alfine della copertura 
finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia*tempestivamente al 
Ministro dell'economia e delle finanze, il qualè»anche ove manchi la 
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione 
e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua 
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della 
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli 
oneri autorizzati dalle predette leggi+H=Ministro dell’economia e delle 
finanze può altresì promuovere la/procedura di cui al presente comma 
allorché riscontri che l’attuaziorie di leggi rechi pregiudizio al conse- 
guimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento 
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiorna- 
menti, come approvati dalle’ relative risoluzioni parlamentari. La 
stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi 
giurisdizionali e della=Corte costituzionale recanti interpretazioni 
della normativa vigerte»suscettibili di determinare maggiori oneri.». 


— Si riportawib.testo dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della 
citata legge n. 468 del 1978: 


«Con decteti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei 
conti, sono,trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia 
delle dotazioni/di competenza che di cassa dei competenti capitoli le 
somme mecessarie: 


1) (omissis); 


2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi 
carattere obbligatorio o connessi con l’accertamento e la riscossione 
delle entrate.» 
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— Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto legislativo )17 marzo 
1995, n. 157 (Attuazione della direttiva n. 92/50/CEEvinyMateria di 
appalti pubblici di servizi): 

«7. (Trattativa privata). — 1. Gli appalti del presente decreto 
possono essere aggiudicati a trattativa privata, prevîa pubblicazione 
di un bando, nei seguenti casi: 

a) in caso di offerte irregolari, dopo che»siano stati esperiti un 
pubblico incanto, una licitazione privata=o ‘un appalto concorso, 
oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a 
quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 7, 18, 19 e da 22 a 25, pur- 
ché le condizioni dell’appalto non vefgano sostanzialmente modifi- 
cate; le amministrazioni aggiudicatrici“pubblicano, in questo caso, 
un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa tutte le 
imprese che soddisfano i criteri diseuiagli articoli da 11 a 16 e che, in 
occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte 
rispondenti ai requisiti formali. della procedura d’appalto; 

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi 
connessi non consentano Va fissazione preliminare e globale del 
prezzo; 

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se 
di nautara intellettuale ©yse rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 
dell’allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti 
stessi con sufficiente precisione perché essi possono essere aggiudicati 
selezionando l’offerta migliore in base alle norme delle procedure 
aperte o ristrette. 


2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a 
trattativa(privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di 
gara: 

a)“squando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appro- 
priata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licita- 
zione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali del- 
l’appalto non siano sostanzialmente modificate; 

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artisitica o per 
ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi 
possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di ser- 
Vizi; 

c) quando l’appalto fa seguito ad un concorso di progetta- 
zione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vin- 
citore 0 a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso, tutta- 
via, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; 

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impel- 
lente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’ammini- 
strazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di 
cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, 
l’appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un 
bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza 
non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni 
aggiudicatrici; 

e) peri servizi complementari non compresi nel progetto ini- 
zialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente con- 
cluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati neces- 
sari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del con- 
tratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo 
servizio, a condizione che: 


1) tali servizi complementari non possano venire separati, 
sotto il profilo tecnico 0 economico, dall’appalto principale senza 
recare gravi inconvenienti all'’amministrazione, ovvero, pur essendo 
separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente 
necessari per il suo perfezionamento; 

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per 
servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento del- 
l’importo relativo all’appalto principale; 

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi ana- 
loghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un prece- 
dente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali 
servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato 
aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui 
al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso 
solo nei tre anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale, deve 
essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo 
stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall’ammini- 
strazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale del- 
l’appalto. 

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all’art. 6, 
comma 1, lettere a), d) e c).». 
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— Si riporta il testo dell’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria 2003): 


«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle mede- 
sime aree). — A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le 
aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree 
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale confluiscono 
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comun- 
que evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di rie- 
quilibrio economico e sociale di cui all’allegato 1, nonché la dotazione 
aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di 
euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l’anno 2005. 

2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’art. 11, 
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. 

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti 
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere 
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione terri- 
toriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico 
e sociale, nonché: 

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le 
risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui 
all’art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili 
anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all’allegato 1, 
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all’art. 73 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimiz- 
zare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e sempli- 
cità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Docu- 
mento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle 
esigenze del mercato. 


4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti 
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’art. 11-ter della legge 
5 agosto 1978, n. 468. 


5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo pre- 
ventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attua- 
zione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al 
comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi 
contenuti nel comma 2 dell’art. 72. Sino all’adozione delle delibere di 
cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato, dalle 
disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigòre della 
presente legge. 

6. AI fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un 
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversiystrumenti e 
del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltte/ehé delle azioni 
di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell’ISTAT e delle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 
30 giugno di ogni anno il CIPE approva una rélazione sugli interventi 
effettuati nell’anno precedente, contenente altresì elementi di valuta- 
zione sull’attività svolta nell’anno in corso e.su quella da svolgere nel- 
l’anno successivo. Il Ministro dell’economià/e delle finanze trasmette 
tale relazione al Parlamento. 


7. Partecipano in via ordinaria alle riùtnioni del CIPE, con diritto 
di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente 
della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trenté è&di Bolzano, e il presidente della 
Conferenza dei presidenti dellé regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Con- 
ferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all’utilizzo 
del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e 
di esse viene data formale=comunicazione alle competenti Commis- 
sioni. 

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, anche con.riferimento all’art. 60, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e 
cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previ- 
sione delle amministrazioni interessate. 

9. Le etonòmie derivanti da provvedimenti di revoca totale o par- 
ziale delle- agevolazioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 giugno 
1995, n. 244,Jconvertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, 
n. 341, noriché quelle di cui all’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive 
per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprendito- 
riali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi 
contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di 
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programma, una quota pari al 70 per cento delle economi@èriservata 
alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese vfelle aree 
ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera c), 
del Trattato che istituisce la Comunità europea; ‘nonché alle aree 
ricomprese nell’obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 
del Consiglio, del 21 giugno 1999. 


10. Le economie derivanti da provvedi@eènti di revoca totale o 
parziale delle agevolazioni di cui all’art. 1, Omnia 2, del decreto-legge 
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con medificazioni, dalla legge 19 
dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività pro- 
duttive, oltre che per gli interventi prévistà dal citato decreto-legge n. 
415 del 1992, anche, nel limite del 30 per’cento delle economie stesse, 
per il finanziamento di nuovi contratti, di programma. Per il finanzia- 
mento di nuovi contratti di progftamma una quota pari all’85 per 
cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno 
ricomprese nell’obiettivo 1,/di cui al citato regolamento (CE) n. 
1260/1999, e una quota parital 15 per cento alle aree sottoutilizzate 
del Centro-Nord, ricompresenelle aree ammissibili alle deroghe pre- 
viste dal citato art. 87, paràgrafo 3, lettera c), del Trattato che istitui- 
sce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell’obiettivo 
2, di cui al predetto regolamento. 


11. (Aggiunge îl’comma 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 
21 aprile 2000, 1185). 


12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 


21 aprile 2000, nv 185). 


13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere con- 
cesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissi- 
bili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, 
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, 
n.(488,)ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal- 
bart. 187, paragrafo 3, lettere 4) e c), del Trattato che istituisce la 
Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell’obiettivo 2 di cui 
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, 
che investono, nell’ambito di programmi di penetrazione commer- 
ciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territo- 
riali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate 
dell’esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblici- 
tarie dell’esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli 
aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de mini- 
mis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 
12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al con- 
trollo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riasse- 
gnare all’unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 
ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le moda- 
lità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contri- 
buti di cui al presente comma devono produrre istanza all’Agenzia 
delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo 
eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande 
pervenute. 


Qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non 
risulti effettuata, nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, 
il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può pre- 
sentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione 
dell’esercizio fiscale.». 


— Si riporta il testo dell’art. 4, comma 12, della legge 24 dicem- 
bre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). 


«12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle 
fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal 
Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elet- 
tronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.». 


— La delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, reca: «Ripartizione delle 
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 
n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61. 
(Deliberazione n. 17/2003)». 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 


DECRETO 24 febbraio 2004, n. 91. 


Regolamento recante modalità di attuazione e organizza- 
zione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, 
istituita dall’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149. 


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 


Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 


Visto l’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, 
concernente «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, 
n. 184, recante: “Disciplina dell’adozione e dell’affida- 
mento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo 
del codice civile»; 


Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 40 della 
legge n. 149 del 2001, ove si dispone che «con regola- 
mento del Ministro della giustizia sono disciplinate le 
modalità di attuazione e di organizzazione della banca 
dati»; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 ottobre 1994, n. 748, recante modalità applicative 
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, concer- 
nente: «Norme in materia di sistemi informativi delle 
amministrazioni pubbliche in relazione all’amministra- 
zione della Giustizia»; 


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,\w. 196, 
recante: «Codice in materia di protezione ‘dei dati 
personali»; 


Sentito il parere dell’Autorità per l’informatica nella 
pubblica amministrazione, reso con nòta in data 11 giu- 
gno 2002; 


Sentito il parere del Garante per la protezione dei 
dati personali, reso con nota-n. 10602/25794 in data 
11 luglio 2003; 


Udito il parere interlocuitorio del Consiglio di Stato, 
espresso dalla Sezione cénsultiva per gli atti normativi 
nell’adunanza del 25 agosto 2003; 


Sentito il parere del Ministro per l’innovazione e le 
tecnologie, reso convnota n. prot. UL/835/03/83-03 
del 10 dicembre 2003; 


Udito il parete del Consiglio di Stato, espresso dalla 
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza 
del 12 gennaio 2004; 


Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
Ministriya norma dell’articolo 17, comma 3, della citata 
legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 
del 26 gennaio 2004 e nota n. prot. 309/U - 7/3-1 ia 
U.L. del 5 febbraio 2004); 
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ADOTTA 
il seguente regolamento: 
Art. 1. 
Definizioni 


1. Agli effetti del presente regolamento, si intende 
per: 


a) «banca di dati»: la banca di dati costituita 
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per 
la giustizia minorile, relativa ‘ai dati dei minori dichia- 
rati adottabili, ai coniugi“aspiranti all'adozione nazio- 
nale e internazionale» nonché alle persone singole 
disponibili all’adozioney in relazione ai casi di cui alle 
lettere a), c) e d)xdel comma 1 dell’articolo 44, della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dal- 
l’articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149; 


b) «dat;.i dati previsti dalla legge sulle adozioni 
che affluiseono dai domini specifici dei tribunali per i 
minorenni edalle procure della Repubblica presso 1 tri- 
bunali peri minorenni, dalle singole regioni, nonché 
ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito 
del procedimento di adozione; 


c) «uffici della giurisdizione minorile»: i tribunali 
peri minorenni e le procure della Repubblica presso i 
tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione 
della famiglia presso le corti d’appello, le procure gene- 
rali presso la corte d’appello, la corte di cassazione e la 
procura generale presso la corte di cassazione; 


d) «regole procedurali di carattere tecnico opera- 
tivo»: le regole emanate con decreto del Ministro della 
giustizia per la definizione di dettaglio della gestione 
della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla 
integrità fisica e logica dei dati; 

e) «responsabile dei sistemi informativi automa- 
tizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui all’arti- 
colo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e 
successive modificazioni. 


Art. 2. 


Principi generali di organizzazione della banca di dati 


1. La banca di dati è organizzata in modo da assicu- 
rare la integrità, la riservatezza e la disponibilità dei 
dati, nonché la identificazione dei soggetti che acce- 
dono agli stessi, previa registrazione con annotazione 
dei dati identificativi dell’utente. 


2. La banca di dati è costituita presso il Dipartimento 
per la giustizia minorile e la gestione della stessa è attri- 
buita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile, 
il quale, nell’ambito della struttura organizzativa, può 
designare un proprio sostituto, scelto nell’ambito del 
personale di dirigenza addetto al Dipartimento. 


3. Titolari del trattamento dei dati a norma dell’arti- 
colo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
sono gli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze. 
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4. La banca di dati consente qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la regi- 
strazione, l’organizzazione, la conservazione, la consul- 
tazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancella- 
zione e la distruzione di dati. 


Art. 3. 
Modalità di tenuta della banca di dati 


1. La banca di dati è tenuta in modo informatizzato 
secondo regole procedurali di carattere tecnico 
operativo. 


2. Il sistema informatico è strutturato con modalità 
che assicurano: 


a) Vindividuazione dell’ufficio al quale il dato 
appartiene; 

b) Vindividuazione del soggetto che inserisce o 
modifica il dato; 


c) Vavvenuta ricezione da parte del sistema infor- 
matico dell’inserimento o della modifica del dato. 


3. La conformità alle regole procedurali di carattere 
tecnico operativo è certificata dal responsabile dei 
sistemi informativi automatizzati del Ministero della 
giustizia, prima della messa in uso. 


Art. 4. 


Alimentazione della banca di dati 


1. La banca di dati è alimentata automaticamente dai 
registri informatizzati presso gli uffici della giurisdi- 
zione minorile tramite la Rete Unica, della Giustizia. 


2. Il sistema informatico permette» anche l’inseri- 
mento o la modifica del dato in modalità manuale. 


3. La banca di dati è alimentata\afiche con l’apporto 
dei dati forniti dalle singole regioni. 


Art. 5. 


Modalità di aceèsso’alla banca di dati 


1. L’accesso alle infofmazioni contenute nella banca 
di dati e il rilascio/di Copie ed estratti è disciplinato 
come segue; esso è? 


a) riservato ai magistrati dei tribunali per i mino- 
renni e delle proCure presso i tribunali per i minorenni 
cui sia attribuita la trattazione dello specifico procedi- 
mento di adezione nonché ai magistrati degli altri uffici 
della giurisdizione minorile. In quest’ultimo caso, il 
capo dell’ufficio individua i magistrati autorizzati 
all’accesso; 


b) consentito al personale appartenente agli uffici 
della giurisdizione minorile, previa autorizzazione da 
parte del capo dell’ufficio; 
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c) consentito agli interessati, come individuati dalla 
lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legisla- 
tivo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto aloro dati per- 
sonali e nel rispetto dei diritti loro spettanti'‘a norma del 
titolo II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, per il tramite dei tribunalrper i minorenni e 
delle procure presso i tribunali peri minorenni. 


2. Ciascuna postazione avente accesso alla banca di 
dati resta soggetta a previa régistrazione con annota- 
zione dei dati identificativi dell’utente. 


3. I dati personali concernenti l’identificazione degli 
utenti del servizio e le operazioni di accesso e consulta- 
zione della banca di dati)di cui al comma 1 lettere a) 
e b) sono utilizzabili‘ per fini di sicurezza del sistema e 
di accertamento diNeventuali illeciti, nel rispetto dei 
principi dell’artieelo 11 del decreto legislativo 30 giu- 
gno 2003, n. 196,\nonché per statistiche sulla base di 
dati anonimi. 

4. Gli utenti possono utilizzare i dati personali con- 
sultati pef ‘esclusivi scopi connessi alle finalità per le 
quali la.banca di dati è istituita. 


Art. 6. 


Contenuto dei dati 


1. In conformità alle modalità del trattamento e dei 
requisiti dei dati previsti dall’articolo 11 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la banca di dati può 
contenere i seguenti dati personali aggiornati con 
cadenza trimestrale: 

a) minori dichiarati adottabili: 

1) dati anagrafici; 

2) condizioni di salute; 

3) famiglia di origine ed eventuale esistenza di 
fratelli, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, 
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modi- 
ficato dall’articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149; 

4) attuale sistemazione; 

5) precedenti collocamenti; 

6) provvedimenti dell’autorità giudiziaria mino- 
rile; 

7) dati contenuti nei certificati del casellario 
giudiziale per i minorenni; 

8) ogni altra informazione idonea al miglior 
esito del procedimento; 

b) coniugi aspiranti all’adozione nazionale e inter- 
nazionale e persone singole disponibili all’adozione in 
relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e 4) del com- 
ma 1 dell’articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
così come sostituito dall’articolo 25, della legge 28 
marzo 2001, n. 149: 

1) dati anagrafici; 

2) residenza, domicilio, recapito telefonico; 

3) stato civile; 

4) stato di famiglia; 
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5) dati anagrafici dei genitori della coppia o 
della persona singola aspirante all’adozione; 


6) condizioni di salute; 

7) condizioni economiche; 

8) caratteristiche socio demografiche della fami- 
glia; 

9) motivazioni; 

10) altri procedimenti di affidamento o di ado- 
zione ed il relativo esito; 


11) dati contenuti nei certificati del casellario 
giudiziale; 

12) ogni altra informazione idonea al miglior 
esito del procedimento. 


Art. 7. 


Obblighi di conservazione e custodia 


1. I dati contenuti nella banca di dati sono conservati 
per il tempo previsto dall’articolo 11, comma 1, let- 
tera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
dall’articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, nonché secondo le modalità di cui all’articolo 6 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem- 
bre 2000, n. 445. 


Art. 8. 


Regole procedurali di carattere tecnico operativo 


1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore/del 
presente regolamento, con decreto del Ministro)della 
giustizia, sono emanate le regole proceduralixdi carat- 
tere tecnico operativo. 


Il presente decreto, munito del sigillo*dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Roma, 24 febbraio 2004 


Il Ministro: CASTELLI 


Visto, i! Guardasigilli: CASTELLI 
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004 
Ministeri istituzionali, registro. 3, foglio n. 167 


NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testodelle’note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana- 
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di 
legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effica- 
cia degli atti legislativi qui trascritti. 
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Note alle premesse: 


— Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 dellaylegge 23 ago- 
sto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 


«3. Con decreto ministeriale possono esser&adottati regolamenti 
nelle materie di competenza del Ministro.o.diyautorità sottordinate 
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono 
essere adottati con decreti interministerîali, ferma restando la neces- 
sità di apposita autorizzazione da, parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie 
a quelle dei regolamenti emanati\dat Governo. Essi debbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro 
emanazione». 


Note all'art. 1: 


— Si riporta il testo”dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 
(Diritto del minore &d.vina famiglia), come sostituito dall’art. 25 della 
legge 28 marzo 2001, n. 149: 


«Art. 44 —. I minori possono essere adottati anche quando 
non ricorrono lècondizioni di cui al comma 1 dell’art. 7: 


a)--da ‘persone unite al minore da vincolo di parentela fino al 
sesto grado)o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il 
minof& sia’orfano di padre e di madre; 


b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adot- 
tivo dell’altro coniuge; 


c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dell’art. 3, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e 
di madre; 


d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento 
preadottivo. 


2. L’adozione, nei casi indicati nel comma I, è consentita anche in 
presenza di figli legittimi. 


3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma I l’adozione è 
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adot- 
tante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tutta- 
via disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 


4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma I l'età dell’adot- 
tante deve superare di almento diciotto anni quella di coloro che egli 
intende adottare». 


— Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 
1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati 
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma I, lettera 
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 


«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, ogni amministrazione, nell’ambito delle proprie 
dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze 
ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, 
ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica 
immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informa- 
tivi automatizzati. 


2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti del- 
l’amministrazione di appartenenza con l’Autorità e assume la respon- 
sabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione 
con l’impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi del- 
l’art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i com- 
piti del nucleo di valutazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all’Autorità. 


3. In relazione all’amministrazione di appartenenza, il dirigente 
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contri- 
buire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette 
all’Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo 
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stato dell’automazione a consuntivo dell’anno precedente, con l’indi- 
cazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse 
umane utilizzate e dei benefici conseguiti». 


Nota all'art. 2: 


— Si riporta il testo dell’art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 


«Art. 28 (Titolare del trattamento). — 1. Quando il trattamento 
è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministra- 
zione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare 
del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo 
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle 
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza». 


Note all'art. 5: 


— Si riporta il testo della lettera i) del comma 1 dell’art. 4 del 
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 


«i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente 
o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;». 


— Iltitolo II della Parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, reca: «Diritti dell’interessato». 


— Si riporta il testo dell’art. 11 del citato decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196: 


«Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati). — 1.I 
dati personali oggetto di trattamento sono: 


a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 


b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legit- 
timi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini com- 
patibili con tali scopi; 


c) esatti e, se necessario, aggiornati; 


d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto ,allé finalità 
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 


e) conservati in una forma che consenta l’identificazione del- 
l’interessato per un periodo di tempo non superiore&a*quello necessa- 
rio agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trat- 
tati. 


2.I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante 
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere 
utilizzati». 


Note all'art. 6: 


— Per il testo dell’art. 11 delheitato decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, si veda in note all’art. 5. 


— Si riporta il testo del comma 7 dell’art. 28 della citata legge 
4 maggio 1983, n. 184, confe’ modificato dall’art. 24 della legge 
28 marzo 2001, n. 149: 


«7. L’accesso allé“\informazioni non è consentito nei confronti 
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere 
nominata ai sensi“dell’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica,3 novembre 2000, n. 396». 


— Per lesettere a), c), e d) del comma I dell’art. 44 della legge 
4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 25 della legge 
28 marzo,2001/ n. 149, si veda in note all’art. 1. 


Note all'art. 7: 


— Per la lettera e) del comma 1 dell’art. 11 del citato decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda in note all’art. 5. 
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— Si riporta il testo dell’art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislativevin ‘Materia di 
beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 dellaegge 8 ottobre 
1997, n. 352): 


«Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e 
versamenti agli Archivi di Stato). (Decreto del Pre$idente della Repub- 
blica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 2324, 25, 27, 32; decreto 
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; 
decreto del Presidente della Repubblica 30/dicembre 1975, n. 854, 
articoli 1 e 3). — 1. Gli organi giudiziarie amministrativi dello Stato 
versano all’archivio centrale dello Stato‘e/agli archivi di Stato i docu- 
menti relativi agli affari esauriti da, oltre quarant'anni, unitamente 
agli strumenti che ne garantiscone=la,consultazione. Le liste di leva e 
di estrazione sono versate settantanni dopo l’anno di nascita della 
classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili 
ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anterior- 
mente all’ultimo centenniò. 


2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori 
degli archivi di Stato ‘possono accettare versamenti di documenti più 
recenti, quando vi,sia\pericolo di dispersione o di danneggiamento. 


3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effet- 
tuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico 
delle amministrazioni versanti. 


4. Glisarchivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici 
estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di 
Stato, d‘meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto 
o in parte, ’ad altri enti. 


S.)Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commis- 
sioniydelle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Mini- 
sterò dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli 
archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri 
di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di pro- 
porre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al 
comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione 
e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regola- 
mento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 


6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Mini- 
stero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori 
dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la 
documentazione di carattere militare e operativo». 


— Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (testo A).): 


«Art. 6 (L-R) (Riproduzione e conservazione di documenti). — 
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sosti- 
tuire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture con- 
tabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento 
è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto 
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire 
la conformità dei documenti agli originali (L). 


2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di 
cui al comma | si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che 
probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure 
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per 
l’informatica nella pubblica amministrazione (L). 


3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenti- 
cazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico 0 
con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, 
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 


4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le 
attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli 
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle 
disposizioni del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490». 
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DECRETI PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
22 marzo 2004. 


Scioglimento del consiglio comunale di Burcei e nomina del 
commissario straordinario. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto che il consiglio comunale di Burcei (Cagliari), 
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 
2000, è composto dal sindaco e da sedici membri; 


Considerato che nel citato comune, a causa delle 
dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, 
non può essere assicurato il normale funzionamento 
degli organi e dei servizi; 


Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far 
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; 


Visto l'art. 141, comma 1, lettera 5), n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 


Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela- 
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce 
parte integrante; 


Decreta: 
Art. 1. 


Il consiglio comunale di Burcei (Cagliari) è-sciolto. 


Art. 2. 


La dott.ssa Maria Pia Garau è nominata commissa- 
rio straordinario per la provvisoria gestione del comune 
suddetto fino all’insediamento degli(organi ordinari, a 
norma di legge. 


AI predetto commissario sono conferity1 poteri spet- 
tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 


Dato a Roma, addi 22 marzò 2004 


CIAMPI 


PISANU, Ministro dell’in- 
terno 


ALLEGATO 
AkPresidente della Repubblica 


Nel consiglio comùnale di Burcei (Cagliari), rinnovato nelle con- 
sultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da 
sedici consiglieriz=si è venuta a determinare una grave situazione di 
crisi a causa dellé dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al 
protocollo dell'ente in data 25 febbraio 2004, da nove componenti 
del corpo gonsiliare. 

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri 
hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo. 

Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma I, lette- 
ra b), nv3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di 
Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraci- 
tato.disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 134 - Area II 
dél 26 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del 
Commissario per la provvisoria gestione del comune. 


Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il 
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta 
meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compati- 
bile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella spe- 
cie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 


Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma 
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento 
del consiglio comunale di Burcei (Cagliari) ed alla nomina del com- 
missario per la provvisoria gestione del comune nella persona della 
dott.ssa Maria Pia Garau. 


Roma, 11 marzo 2004 


Il Ministro dell’interno: PISANU 
04A03543 


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


DECRETO 24 mafzo 2004. 


Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» 
(CTZ - 24) con décorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 
2006; prima e seconda tranche. 


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Visto l’art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.119 
(legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in 
virtù del quale il Ministro dell’economia e delle finanze 
è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento 


nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l’e- 
missione di certificati di credito del Tesoro, con l’osser- 
vanza delle norme contenute nel medesimo articolo; 


Visto l’art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con 
cui si è stabilito, fra l’altro, che con decreti del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono determinate ogni 
caratteristica, condizione e modalità di emissione e di 
collocamento dei titoli del debito pubblico; 


Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, 
recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’or- 
dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni 
del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli 
strumenti finanziari; 
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Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l’ap- 
provazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2004 ed in particolare il terzo comma 
dell’art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di 
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso; 


Considerato che l’importo dell’emissione disposte a 
tutto il 19 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi 
dei prestiti pubblici già effettuati, ad € 33.865 milioni e 
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; 


Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, 
con cui è stato adottato il regolamento concernente la 
disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 


Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è 
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di 
gestione accentrata dei titoli di Stato; 


Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di 
mercato, dispone una emissione di certificati di credito 
del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro 
mesi («CTZ-24»); 


Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
recante riordino della disciplina dei redditi di capitale 
e dei redditi diversi, ed in particolare l’art. 13, concer- 
nente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni 
senza cedole; 


Decreta: 
Art. 1. 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della, legge 
30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è 
disposta l’emissione di una prima tranche di «CIZ-24», 
con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza“28 aprile 
2006, fino all’importo massimo di 4.000 milîoni di euro. 


I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo 
base di collocamento e vengono assegnati con il sistema 
dell’asta marginale riferita al prezzo;ilprezzo di aggiu- 
dicazione risulterà dalla procedura di-assegnazione di 
cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. 


AI termine della procedura di/@ssègnazione è prevista 
automaticamente l’emissione della seconda tranche dei 
certificati, per un importo massimo del 25 per cento 
dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da 
assegnare agli operatori/«specialisti in titoli di Stato» 
con le modalità di cui ai Successivi articoli 12 e 13. 

Le richieste risultate\aCcolte sono vincolanti e irrevo- 
cabili e danno conseguentemente luogo all’esecuzione 
delle relative operazioni. 


Art. 2. 


L’import6) minimo sottoscrivibile dei certificati di 
credito di-euival presente decreto è di mille euro nomi- 
nali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale 
importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi del- 
l’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato 
nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati 
sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli 
aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a 
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godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le 
agevolazioni e le esenzioni, che la vigente=normativa 
riconosce ai titoli di Stato. 


La Banca d’Italia provvede a inseriren via automa- 
tica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in 
asta, nel servizio di compensazione e liquidazione 
avente ad oggetto strumenti finariziaàri, con valuta pari 
a quella di regolamento. L'operatore partecipante all’a- 
sta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avva- 
lersi di un altro intermediario il’ cui nominativo dovrà 
essere comunicato alla Bancavd’Italia, secondo la nor- 
mativa e attenendosi alleimbdalità dalla stessa stabilite. 


A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- 
catari accreditano i felativi importi sui conti intratte- 
nuti con i sottoscrittori. 


Art. 3. 


Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certifi- 
cati emessi Con il presente decreto si applicano le dispo- 
sizioni di©cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, 
e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 


I‘cèrtificati medesimi verranno ammessi alla quota- 
zione, ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse 
a-gaàtanzia delle operazioni di rifinanziamento presso 
là,Banca centrale europea. 


Art. 4. 


Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in 
unica soluzione il 30 aprile 2006, tenendo conto delle 
disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 
1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 
del 27 novembre 1998 di cui all’art. 16 del presente decreto. 


La determinazione della quota dello scarto di emis- 
sione sarà effettuata in conformità a quanto disposto 
dall’art. 13, primo comma, del decreto legislativo 
21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa. 


Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del richiamato 
decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riaper- 
tura delle sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente 
decreto, ai fini dell’applicazione dell'imposta sostitutiva 
di cui all’art. 2 del medesimo provvedimento legislativo 
alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rim- 
borsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di rife- 
rimento rimane quello di aggiudicazione della prima 
«tranche» del prestito. 


Art. 5. 


Possono partecipare all’asta in veste di operatori i 
sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento 
di almeno uno dei servizi di investimento di cui 
all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria): 


a) le banche italiane, comunitarie ed extracomuni- 
tarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), 5) e c) del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo 
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unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), 
iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia di cui 
all’art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 


le banche comunitarie possono partecipare all’asta 
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi- 
limento di succursali nel territorio della Repubblica, 
purché risultino curati gli adempimenti previsti dal 
comma 3 del predetto art. 16; 


le banche extracomunitarie possono partecipare 
all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme- 
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre- 
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’in- 
tesa con la CONSOB ai sensi dell’art. 16, comma 4, del 
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993; 


b) le società di intermediazione mobiliare e le 
imprese di investimento extracomunitarie di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere e) e g), del citato decreto legi- 
slativo n. 58 del 1998, iscritte nell’albo istituito presso la 
CONSOB ai sensi dell’art. 20, comma 1, del medesimo 
decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento 
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, com- 
ma |], iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo. 


Detti operatori partecipano in proprio e per conto 
terzi. 


La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite 
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipa- 
zione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria: 


Art. 6. 


L’esecuzione delle operazioni relative al colloca- 
mento dei certificati di cui al presente decreto è ‘affidata 
alla Banca d’Italia. 


I rapporti tra il Ministero dell’econòmia e delle 
finanze e la Banca d’Italia conseguentinalle operazioni 
in parola saranno regolati dalle norme-contenute nella 
convenzione stipulata in data 4 aprile 1985. 


I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle 
finanze e la Banca d’Italia, correlati all’effettuazione 
delle aste tramite la Rete naziofiale interbancaria, sono 
disciplinati da specifici accordi. 


A rimborso delle spés&sostenute e a compenso del 
servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d’Italia una 
provvigione di collocamento dello 0,20 per cento. 


Tale provvigione, commisurata all'ammontare nomi- 
nale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, 
agli operatori \partecipanti all’asta in relazione agli 
impegni che ‘assumeranno con la Banca d’Italia, ivi 
compresi quelli di non applicare nessun onere di inter- 
mediazione>sulle sottoscrizioni della clientela. 


L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle 
sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà 
carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004. 
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Art. 7. 


Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, 
devono contenere l’indicazione dell’importo dei certifi- 
cati che essi intendono sottoscrivereNed il relativo 
prezzo offerto. 


I prezzi indicati dagli operatori=dévono variare del- 
l’importo minimo di un centesimo/di euro; eventuali 
variazioni di importo diverso Vengono arrotondate per 
eccesso. 


Ciascuna offerta non deve èessere inferiore a 500.000 
euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo 
inferiore non verranno prése in considerazione. 


Ciascun offerta non deve essere superiore all’importo 
indicato nell’art. l;)eventuali offerte di ammontare 
superiore verrannò,accettate limitatamente all’importo 
medesimo. 


Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell’im- 
porto minimessottoscrivibile vengono arrotondate per 
difetto. 


Art. 8. 


Levofferte di ogni singolo operatore relative alla tran- 
che di/cui al primo comma dell’art. 1 del presente 
dècteto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 
29marzo 2004, esclusivamente mediante trasmissione 
di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia 
tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità 
tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima. 


Le offerte non pervenute entro il suddetto termine 
non verranno prese in considerazione. 


In caso di interruzione duratura nel collegamento 
della predetta «Rete» troveranno applicazione le speci- 
fiche procedure di «recovery» previste nella Conven- 
zione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti 
alle aste, di cui all’art. 5 del presente decreto. 


Art. 9. 


Successivamente alla scadenza del termine di presenta- 
zione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite 
le operazioni d’asta nei locali della Banca d’Italia in pre- 
senza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai 
fini dell’aggiudicazione, provvede all’elencazione delle 
richieste pervenute, con l’indicazione dei relativi importi 
in ordine decrescente di prezzo offerto. 


Le operazioni di cui al comma precedente sono effet- 
tuate con l’intervento di un funzionario del Ministero 
dell’economia e delle finanze, a ciò delegato, con fin- 
zioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito ver- 
bale da cui risulti, fra l’altro, il prezzo di aggiudica- 
zione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato 
stampa nel quale verrà altresi data l'informazione rela- 
tiva alla quota assegnata in asta agli «specialisti». 


Art. 10. 


In relazione al disposto dell’art. 1 del presente 
decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indi- 
cazione di prezzo base di collocamento, non vengono 


a 9 
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prese in considerazione dalla procedura di assegna- 
zione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo 
di esclusione». 


Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le 
seguenti modalità: 


a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, 
si determina il prezzo medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costitui- 
scono la prima metà dell'importo nominale in emis- 
sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, 
si determina il prezzo medio ponderato delle richieste 
che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, 
costituiscono la prima metà dell’importo domandato; 


b) si individua il «prezzo di esclusione» sot- 
traendo due punti percentuali dal prezzo medio ponde- 
rato di cui al punto a). 


Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di 
esclusione», non vengono prese in considerazione le 
offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo 
accoglibile», determinato con le seguenti modalità: 


a) nel caso di domanda totale superiore all’of- 
ferta, si determina il prezzo medio ponderato delle 
richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, 
costituiscono la seconda metà dell’importo nominale 
in emissione; nel caso di domanda totale inferiore 
all’offerta si determina il prezzo medio ponderato delle 
richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più 
elevato, costituiscono la seconda metà dell’importo 
domandato; 


b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» 
aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio 
ponderato di cui al punto a). 


Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel'imedesimo 
comunicato stampa di cui al precedente artx9, 


Art. 11. 


L’assegnazione dei certificati verrà effettuata al 
prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti 
rimasti aggiudicatari. 


Nel caso di offerte al prezzo marginale che non pos- 
sano essere totalmente accolte»si procede al riparto pro- 
quota dell’assegnazione comi necessari arrotondamenti. 


Art. 12. 


Non appena ultimate le operazioni di assegnazione 
dei certificati di cùi al precedente art. 11, avrà inizio il 
collocamento della ‘seconda tranche dei certificati per 
un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare 
nominale indicato all’art. 1 del presente decreto; tale 
tranche supplementare sarà riservata agli operatori 
«specialistinim titoli di Stato», individuati ai sensi del- 
l’art. 3 del regolamento adottato con decreto ministe- 
riale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 
1999, che abbiano partecipato all’asta della prima tran- 
che con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo 
non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» 
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potranno partecipare al collocamento supplementare 
inoltrando le domande di sottoscrizione fimo alle ore 
12 del giorno 30 marzo 2004. 


Le offerte non pervenute entro tale termine non ver- 
ranno prese in considerazione. 


Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo 
di aggiudicazione determinato fell’asta della prima 
tranche. 

Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applica- 
bili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente 
decreto. La richiesta di ctascuno «specialista» dovrà 
essere presentata con le&modalità di cui all’art. 8 del 
presente decreto e dovrà, Contenere l’indicazione del- 
l’importo dei certificati‘ehe intende sottoscrivere. 


Ciascuna richiestà non potrà essere inferiore a 
500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non verranno prèse ‘in considerazione. 


Ciascuna richièsta non dovrà essere superiore all’in- 
tero importovdel collocamento supplementare; even- 
tuali richieste di ammontare superiore verranno accet- 
tate limitatamente all’importo medesimo. 


Eventuali richieste di importo non multiplo dell’im- 
porto minimo sottoscrivibile del prestito verranno arro- 
tondate per difetto; qualora vengano avanzate più 
richieste, verra presa in considerazione la prima di esse; 
non'verranno presi in considerazione eventuali prezzi 
diversi da quello di aggiudicazione d’asta. 


Art. 13. 


L’importo spettante di diritto a ciascuno «speciali- 
sta» nel collocamento supplementare è pari al rapporto 
fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei 
«CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all’art. 1 del pre- 
sente decreto), ed il totale complessivamente assegnato, 
nelle medesime aste, agli operatori annessi a parteci- 
pare al collocamento supplementare. Le richieste 
saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a cia- 
scuno «specialista» il minore tra l’importo richiesto e 
quello spettante di diritto. 


Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste 
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non 
effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata 
agli operatori che presentino richieste superiori a quelle 
spettanti di diritto. 

Delle operazioni relative al collocamento supplemen- 
tare verrà redatto apposito verbale. 


Art. 14. 


Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel 
collocamento supplementare sarà effettuato dagli ope- 
ratori assegnatari il 31 marzo 2004, al prezzo di aggiu- 
dicazione. 

In caso di ritardo nell'adempimento dell’obbligo di 
regolare i titoli assegnati in asta da parte degli opera- 
tori, le partite da liquidare verranno riproposte per un 
periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati 
secondo il calendario TARGET) successivi a quello 
previsto per il regolamento. L’eventuale importo non 
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regolato andrà contabilizzato a debito del conto dispo- 
nibilità mediante scritturazione in conto sospesi collet- 
tivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli inter- 
mediari avranno provveduto al regolamento. 


L’eventuale importo non regolato definitivamente, 
trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di 
regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante 
emissione di apposito mandato di pagamento a favore 
del capo della sezione di tesoreria interessata. 


Art. 15. 


Il 31 marzo 2004 la Banca d’Italia provvederà a ver- 
sare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di 
Roma della tesoreria provinciale dello Stato il contro- 
valore del capitale nominale dei certificati assegnati, al 
prezzo di aggiudicazione d’asta. 


La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto 
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio 
dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 
(unità previsionale di base 6.4.1) art. 8. 


Art. 16. 


I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente 
decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle 
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 
n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998. 


Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti/le 
operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e 
la corrispondenza della Banca d’Italia e dei suoî,ineari- 
cati, sono esenti da imposte di registro e di bollo; e da 
tasse sulle concessioni governative. 


Ogni forma di pubblicità per l’emissione dei certifi- 
cati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comu- 
nale sulla pubblicità e da diritti spettanthagli enti locali. 


Art. 17. 


L’onere per il rimborso dei @ertificati di cui al pre- 
sente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà 
carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l’anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità 
previsionale di base 3.3.9.1) per l’importo pari al netto 
ricavo delle singole tramches ed al capitolo 2216 (unità 
previsionale di base34le7.3) per l’importo pari alla diffe- 
renza fra il netto ,ficavo e il valore nominale delle tran- 
ches stesse, dello stato di previsione per l’anno in corso. 


Il presente. decreto verrà trasmesso all’Ufficio cen- 
trale del bilancio presso il Ministero dell’economia e 
delle finanzèse sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


Roma, 24 marzo 2004 


Il Ministro: TREMONTI 
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MINISTERO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


DECRETO 27 dicembre 2002. 


Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero 
delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai 
sensi del decreto del Presidente della ‘Repubblica 24 luglio 
1996, n. 459 e dell’art. 47 della legge‘6-febbraio 1996, n. 52. 


IL MINISTRO 
DELLE ATTIVIFA»PRODUTTIVE 


DI CONCERTO CON 


Ik MINISTRO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Vista la leggec6<febbraio 1996, n. 52, sulle disposi- 
zioni per l’aderapimento di obblighi derivanti dall’ap- 
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge 
comunitaria 1994 ed in particolare l’art. 47, comma 2; 


Visto il “decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio»1996, n. 459, di recepimento delle direttive 
89/3927CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle macchine; 


Vista la direttiva del Ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato 16 settembre 1998, concer- 
mente la documentazione da produrre per l’autorizza- 
zione degli organismi alla certificazione CE; 


Decreta: 
Art. 1. 
Ambito di applicazione 


Il presente decreto si applica alle attività effettuate 
dal Ministero delle attività produttive, finalizzate 
all’autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli 
stessi e all’effettuazione dei controlli sui prodotti sog- 
getti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459. 


Art. 2. 
Tariffe 


1. Le spese relative all’espletamento delle attività pre- 
viste dall’art. 1 del presente decreto sono a carico degli 
organismi ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 4, della legge 
6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe 
sono indicati nell’allegato I del presente decreto. 

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi degli arti- 
coli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1996, n. 459, all’entrata in vigore del presente 
decreto, debbono versare le somme dovute di cui all’al- 
legato I, lettera a), entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. Per ogni annualità suc- 
cessiva alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, gli organismi devono versare l’importo di cui 
all’allegato I, lettera bd). 


3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli 
organismi pubblici. 


Logi 
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Art. 3. 
Modalità di pagamento 


1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività 
richieste ai sensi dell’art. 1 si effettua presso la sezione 
di tesoreria provinciale dello Stato competente per ter- 
ritorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad 
essa intestato. 


2. Nella causale del versamento occorre specificare: 


il riferimento all’art. 47 della legge 6 febbraio 
1996, n. 52 e al decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1996, n. 459; 


l’amministrazione che effettua la prestazione; 


l'imputazione della somma al capo 18° capitolo 
d’entrata 3600. 


3. L’Ispettorato tecnico del Ministero delle attività 
produttive inizia le attività di cui al presente decreto 
subordinatamente all’avvenuto versamento degli 
importi dovuti, da comprovare, all’atto della richiesta, 
mediante presentazione della avvenuta attestazione di 
versamento. 


Art. 4. 
Utilizzo dei proventi 


1.I proventi derivanti dalle tariffe di cui all’allegato I 
del presente decreto sono versati all’entrata del bilancio 
dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Mini- 
stro dell'economia e finanze, allo stato di previsione 
del Ministero delle attività produttive sugli appositi 
capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti 
per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli 
organismi e di vigilanza sugli stessi, per l’effettuazione 
dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di*retribu- 
zione di posizione e di risultato per l’erogazione dei 
compensi dovuti al personale dirigenziale%e al fondo 
unico di amministrazione per quelli dovati.al restante 
personale. 


Art. 5. 
Erogazione dei compensi al personale 


1. AI personale del Ministero=delle attività produt- 
tive preposto alle attività di cuiall’art. 1 spetta il tratta- 
mento economico di missione. previsto dalla normativa 
vigente. 

Art6. 
Entrata in vigore 


1. Il presente decreto Viene pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione. 


Roma, 27 dicembre 2002 


II Ministro 
delle attività produttive 
a MARZANO 
H.Ministro 
dell'economia e delle finanze 
TREMONTI 


Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, 
foglio n. 273 
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ADLEGATO I 


Euro 


A) Importo dovuto per il riconoscimento dell’organismo 
da versare contestualmente alla presentazione )della 


domanda sia ta froce in V 6.847,80 
B) Importo dovuto per ogni annualità successiva alla data 
di entrata in vigore del presente decreto >. ........ 981,32 


04A03578 


DECRETO 13 febbraio 2004. 


Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero 
delle attività produttiveèe Felative modalità di pagamento, ai 
sensi del decreto del(Presidente della Repubblica 30 aprile 
1999, n. 162 e dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 


IL MINISTRO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO 
BELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposi- 
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’ap- 
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge 
eomunitaria 1994 ed in particolare l’art. 47, comma 2; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva 
95/16/CE in materia di ascensori, ed in particolare 
Part. 18; 

Vista la direttiva del Ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato 16 settembre 1998, concer- 
nente la documentazione da produrre per l’autorizza- 
zione degli organismi alla certificazione CE; 


Decreta: 
Art. 1. 
Ambito di applicazione 


Il presente decreto si applica alle attività effettuate 
dal Ministero delle attività produttive, finalizzate 
all’autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli 
stessi e all’effettuazione dei controlli sui prodotti sog- 
getti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 


Art.2. 
Tariffe 


1. Le spese relative all’espletamento delle attività pre- 
viste dall’art. 1 del presente decreto sono a carico degli 
organismi ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 4, della legge 
6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe 
sono indicati nell’allegato I del presente decreto. 

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi degli arti- 
coli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 luglio 1999, n. 162, all’entrata in vigore del presente 
decreto, debbono versare le somme dovute di cui all’al- 
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legato I, lettera a), entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. Per ogni annualità suc- 
cessiva alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, gli organismi devono versare l’importo di cui 
all’allegato I, lettera bd). 


3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli 
organismi pubblici. 


Art. 3. 


Modalità di pagamento 


1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività 
richieste ai sensi dell’art. 1 si effettua presso la sezione 
di tesoreria provinciale dello Stato competente per ter- 
ritorio, ovvero tramite versamento sul c/c postale ad 
essa intestato. 


2. Nella causale del versamento occorre specificare: 


il riferimento all’art. 47 della legge 6 febbraio 
1996, n. 52 e all’art. 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 


l’amministrazione che effettua la prestazione; 


l'imputazione della somma al capo 18° capitolo 
d’entrata 3600. 


3. L’Ispettorato tecnico del Ministero delle attività 
produttive inizia le attività di cui al presente decreto 
subordinatamente all’avvenuto versamento degli 
importi dovuti, da comprovare, all’atto della richiesta, 
mediante presentazione della avvenuta attestazione di 
versamento. 


Art. 4. 


Utilizzo dei proventi 


1.I proventi derivanti dalle tariffe di-cui all’allegato I 
del presente decreto sono versati alFentrata del bilancio 
dello Stato, per essere riassegnatincon decreti del Mini- 
stro dell'economia e finanze, ‘allo stato di previsione 
del Ministero delle attività»produttive sugli appositi 
capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti 
per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli 
organismi e di vigilanza sugli stessi, per l’effettuazione 
dei controlli sui prodetti; nonché al fondo di retribu- 
zione di posizione e, dì risultato per l'erogazione dei 
compensi dovuti al\personale dirigenziale e al fondo 
unico di amministrazione per quelli dovuti al restante 
personale. 


Art. 5. 


Erogazione dei compensi al personale 


1. AI personale del Ministero delle attività produt- 
tive preposto alle attività di cui all’art. 1 spetta il tratta- 
mento economico di missione previsto dalla normativa 
vigente. 
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Art. 6. 


Entrata in vigore 


1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione. 


Roma, 13 febbraio 2004 


Il Ministro 
delle attività produttive 
MARZANO 
II Ministro 
dell'economia e delle finanze 
TREMONTI 


Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 
Ufficio di controllo attiMinisteri delle attività produttive, registro n. 1, 
foglio n. 270 


ALLEGATO I 


Euro 


A) Amporto dovuto per il riconoscimento dell’organismo 
da)versare contestualmente alla presentazione della 


demanda: nas Serale Lei Pa e SR na 6.847,80 
B) Importo dovuto per ogni annualità successiva alla data 
di entrata in vigore del presente decreto ........... 981,32 


04A03579 


DECRETO 13 febbraio 2004. 


Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero 
delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai 
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e del- 
art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 


IL MINISTRO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 


Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposi- 
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’ap- 
partenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge 
comunitaria 1994 ed in particolare l’art. 47, comma 2; 


Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di 
recepimento della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature ed insiemi a pressione, ed in particolare 
gli articoli 12, 13 e 14; 

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato 7 febbraio 2001, concernente i 
criteri per la designazione degli organismi da abilitare 
alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 12, 
13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; 
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Decreta: 
Art. 1. 
Ambito di applicazione 


Il presente decreto si applica alle attività effettuate 
dal Ministero delle attività produttive, finalizzate 
all’autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli 
stessi e all’effettuazione dei controlli sui prodotti sog- 
getti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legi- 
slativo 25 febbraio 2000, n. 93. 


Art. 2. 
Tariffe 

1. Le spese relative all’espletamento delle attività pre- 
viste dall’art. 1 del presente decreto sono a carico degli 
organismi ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 4, della legge 
6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe 
sono indicati nell’allegato I del presente decreto. 

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi degli arti- 
coli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, 
n. 93, all’entrata in vigore del presente decreto, deb- 
bono versare le somme dovute di cui all’allegato I, 
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli 
organismi pubblici. 


Art. 3. 
Modalità di pagamento 


1. Il pagamento degli importi dovuti per le attiyità 
richieste ai sensi dell’art. 1 si effettua presso la sezione 
di tesoreria provinciale dello Stato competente pér ter- 
ritorio, ovvero tramite versamento sul c/ce postale ad 
essa intestato. 

2. Nella causale del versamento occorre,specificare: 

il riferimento all’art. 47 della legge 6 febbraio 
1996, n. 52; 

l’amministrazione che effettua la prestazione; 

l'imputazione della somma _ al capo 18° capitolo 
d’entrata 3600. 

3. L’Ispettorato tecnico del Ministero delle attività 
produttive inizia le attività ditui al presente decreto 
subordinatamente all’avvenito versamento degli 
importi dovuti, da comprovare mediante presentazione 
dell’avvenuta attestazione di versamento, all’atto della 
richiesta. 


Art. 4. 
Utilizzo dei proventi 


1.I proventi.derivanti dalle tariffe di cui all’allegato I 
del presenté decreto sono versati all’entrata del bilancio 
dello Statowpér essere riassegnati, con decreti del Mini- 
stro dell’economia e finanze, allo stato di previsione 
del Ministero delle attività produttive sugli appositi 
capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti 
per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli 
organismi e di vigilanza sugli stessi, per l’effettuazione 
dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribu- 
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zione di posizione e di risultato per l’erogazione dei 
compensi dovuti al personale dirigenzialeè al fondo 
unico di amministrazione per quelli dovutibal restante 
personale. 


Art. 5. 
Trattamento economico\di missione 


1. AI personale del Ministero delle attività produt- 
tive preposto alle attività di cui all’art. 1 spetta il tratta- 
mento economico di missionexprevisto dalla normativa 
vigente. 


Art. 6. 


Entrata in vigore 


1. Il presente déereto viene pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 
giorno successivo”alla sua pubblicazione. 


Roma; 13\febbraio 2004 


Il Ministro 
delle attività produttive 
MARZANO 
Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
TREMONTI 


Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, 
foglio n. 274 


ALLEGATO I 


Euro 


Importo dovuto per il riconoscimento dell’organismo da 
versare contestualmente alla presentazione della 


COMA AI: dn peo dol ia 6.847,80 


Importo dovuto da versare annualmente per la verifica 
periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi 
all’anno di riconoscimento . LL. 
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MINISTERO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 


DECRETO 1° aprile 2004. 


Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valuta- 
zioni di impatto ambientale. 


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 


Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l’isti- 
tuzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia 
di danno ambientale; 

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modifi- 
cata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93; 

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; 


SA 1, SS 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio; 


Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in 
legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, 
recante disposizioni urgenti in tema di composizione 
delle commissioni per la valutazione di impatto 
ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infra- 
strutture di comunicazione elettronica; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- 
stri 16 dicembre 2003, registrato dalla Corte dei conti 
in data 12 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 49, di 
istituzione della commissione speciale di valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 
20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare l’art. 12; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- 
stri 23 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti - 
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il 19 febbraio 2004, registro n.2, foglio 
n. 104, di istituzione della commissione per la valuta- 
zione d’impatto ambientale ed in particolare l’art. 12; 


Considerata la necessità di individuare e pertanto di 
diffondere le linee guida per l’utilizzo dei sistemi inno- 
vativi di cui sia scientificamente verificata la validità e 
l’efficacia, per l'abbattimento e la mitigazione del- 
l’inquinamento ambientale; 


Decreta: 
Art. 1. 


Individuazione delle linee guida 


1. Sono individuate le linee guida per l’ùutilizzo di 
sistemi innovativi per l'abbattimento eda&mitigazione 
del- 
l’inquinamento ambientale, così come tiportate nell’al- 
legato 1. 


2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno 
essere modificate annualmente. con decreto del Mini- 
stro dell’ambiente e della tutela dél territorio. 


3. Nella redazione dei progetti il proponente deve 
attenersi al contenuto delle linee guida per l’utilizzo di 
sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione 
dell’inquinamento ambrentale, ciò al fine di garantire 
una migliore qualitàsambientale dei progetti stessi. 


Art. 2. 


Istituzionè,della commissione di valutazione 


1. Ai fini della revisione delle linee guida è istituita 
un’apposita/commissione, presso il Ministero dell’am- 
biente (e della tutela del territorio, con il compito di 
valutare la validità scientifica e l’efficacia dei sistemi 
innovativi proposti, e di fornire il necessario supporto 
tecnico e scientifico al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio. 
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2. La commissione di cui al precedenteancomma è 
composta dai due responsabili di sezione della commis- 
sione speciale di valutazione di impattoxambientale e 
dai quattro membri del comitato di coordinamento 
della commissione ordinaria di valutazione di impatto 
ambientale, ed è presieduta dal direttore generale della 
Direzione generale per la salvaguardia ambientale. 


3. La commissione, di cui ab’ comma 1 del presente 
decreto, può avvalersi del:ssupporto dell’APAT al fine 
di verificare la validità dei\sistemi innovativi per l’ab- 
battimento e la mitigazione dell’inquinamento ambien- 
tale 
proposti. 


4. La commissione, di cui al precedente comma 1, 
presta la propria attività a titolo gratuito. 


Art. 3. 


Presentazione, deposito e diffusione 
delle istanze dei sistemi innovativi 


1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l’abbat- 
timento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale 
sono presentate complete della necessaria documenta- 
zione tecnico-scientifica di supporto, al Ministro del- 
l’ambiente e della tutela del territorio. 


2. La documentazione scientifica relativa alle linee 
guida di cui all’art. 1, nonché quella di cui al precedente 
comma 1 viene custodita in un apposito archivio presso 
la Direzione generale per la salvaguardia ambientale. 


3. Il Ministero, in collaborazione con l’APAT, prov- 
vederà all’aggiornamento della documentazione tec- 
nico-scientifica e si adopererà per la diffusione e la pub- 
blicizzazione dei sistemi innovativi individuati dalle 
linea guida. L’APAT provvede alla creazione di uno 
specifico sito internet dei sistemi innovativi per l’abbat- 
timento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale, 
di cui al presente decreto, e ne cura il costante aggior- 
namento. 


Il presente decreto entra in vigore il giorno succes- 
sivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 


Roma, 1° aprile 2004 


Il Ministro: MATTEOLI 
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ALLEGATO 1 


SCHEDA TECNICA N. MR- 001 
Data revisione 28.02.2004 - pag. 1di1 


Metodologie e Raccomandazioni per la 
mitigazione e abbattimento 


dell’inquinamento ambientale 


1. ARGOMENTO: Linee guida VIA 


2. DESCRIZIONE: 
Documento del 18.06.2001 redatto da un gruppo di lavoro dell’ANPA (oggi APAT),‘su richiesta del Ministero 
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, composto da M. Cirillo (coordinatore), M( Belvisi, S. Brini, R. Laraia, 
M.A. Polizzotti, M. Urbani, integrato da L. D’Amico, T. Piccinno, G. Cascio, A. Pini&$®Spina, D. Atzori. Ai lavori 
hanno partecipato Sergio Malcevschi dell’Università di Pavia, i membri della Commissione VIA (in particolare 
Giammattei, Lupi, Polizzy, Sauli, Zambrini), Borzi e D'Anna del Servizio VIA )del Ministero dell’ Ambiente. Si 
tratta di un documento di riferimento che colloca la procedura di VIA (articolata secondo le vigenti normative) nel 
nuovo contesto normativo, precisando i criteri di valutazione che dovranno essere adottati in funzione dei diversi 
livelli di progettazione, specificando i requisiti qualitativi e quantitativi degli studi di impatto ambientale, 
esplicitando i possibili esiti della procedura in relazione alle diverse fasi-detisionali nelle quali è previsto che esso 
intervenga. 


3. RIFERIMENTI 
[1] Linee guida VIA, Parte Generale, ANPA — (Oggi APAT) 1806.2001 pp. 34 
Capitolo 1 — Il nuovo contesto normativo e procedurale 
Capitolo 2 — L'impatto ambientale e i criteri di valutazione 
Capitolo 3 — Attività per la realizzazione degli studi di impatto ambientale 
[2] Linee guida VIA —Appendici, ANPA -oggi APAT) 18:06.2001 pp. 38 da 35 a 72 
Appendice 2.A — Descrizione delle principali linee di impatto 
Appendice 2.B — Unità ambientali sensibili di cui verificare la presenza sulle aree interessate dal 
progetto, e da tradurre in apposite cartografie 
Appendice 3.A — Indicazioni per la redazione degli studi di impatto ambientale 
Appendice 3.B — Criteri realizzativi per mitigazioni e compensazioni di ricostruzione ambientale ‘ 


4. EFFICACIA, ACCURATEZZA} VANTAGGI 

Approccio integrato e completo all’analisi degli impatti ambientali connessi alla realizzazione di un opera. 

Le linee guida contengono una descrizione delle principali linee di impatto, delle unità ambientali sensibili di cui 
verificare la presenza sulle aree intefessàte dal progetto, e da tradurre in apposite cartografie, le indicazioni per la 
redazione degli studi di impatto ambientale, ed i criteri realizzativi per mitigazioni e compensazioni di ricostruzione 
ambientale. 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Tutte le opere soggette a VIA Nazionale 


6. NOTE 
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1. ARGOMENTO: Inquinamento acustico di infrastrutture di trasporto 


2. DESCRIZIONE: 

Collana tecnico scientifica dal titolo “Tutela dell’ Ambiente dall’Inquinamento Acustico” composta da 10 
volumetti redatta dal CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici), in 
collaborazione con il Ministero dell’ Ambiente SIAR nel febbraio 2000. I primi otto volumetti, di cui si 
raccomanda l’adozione, forniscono, per le varie infrastrutture di traspoîto, i criteri di progettazione, 
valutazione, esecuzione e abbattimento de rumore. 


3. RIFERIMENTI 

[1] Vol. 1 - Criteri per l'esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle 
infrastrutture Stradali, pp. 88 

[2] Vol. 2 - Criteri per l'esecuzione dei piani di contenimento ed.abbattimento del rumore prodotto dalle 
infrastrutture Ferroviarie, pp. 77 

[3] Vol. 3 - Criteri per l’esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle 
infrastrutture Aeroportuali, pp.249 

[4] Vol. 4 - Criteri per l’esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle 
infrastrutture Marittimo-Fluviali, pp. 47 

[5] Vol. 5 - Criteri per la progettazione degli interventi di bonifica acustica, pp.92 

[6] Vol. 6 - Criteri per la progettazione degli interventi di bonifica acustica, pp. 157 

[7] Vol. 7 — Criteri per la valutazione degli interventi di bonifica acustica, pp107 

[8] Vol. 8— Tecniche di misura ed abbattimento del rumore, pp. 122 

Pubblicazione: febbraio 2000 

4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI 

Approccio integrato e completo all’analisi degli impatti acustici, criteri di progettazione, valutazione 

esecuzione e contenimento del rumor€ 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Tutte le opere infrastrutture di trasporto soggette a VIA. 
Redazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto. 


6. NOTE 


Informazioni su pubblicazioni Ciriaf — “Mauro Felli”: www.ciriaf.it 
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1. ARGOMENTO: _ Metodologia per la valutazione dell’inquinamento acustico 
prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante 


2. DESCRIZIONE: 

La metodologia per la valutazione dell’inquinamento acustico prodotto da Centrali Termoelettriche nel 
territorio circostante è stata applicata e validata a centrali termoelettriche Enel\è stata approvata dal 
Ministero dell’ Ambiente SIAR con prot. N. 3544 del 15 settembre 1998. 

Una descrizione della metodologia è contenuta nel più ampio documento “Valutazione dell’ Impatto 
Acustico di Centrali Termoelettriche” redatto dal CIRIAF (Cetitro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento da Agenti Fisici), del maggio 2003. 


3. RIFERIMENTI 
[1] Valutazione dell’Impatto Acustico di Centrali Termoelettriche CIRIAF — Università degli Studi di 
Perugia, ATI sez. Lombardia, Milano maggio 2003 


4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI 

4.1 L'efficacia del metodo è connessa alla possibilitàdi'valutare il livello di Rumore dalla centrale anche 
in presenza di altre sorgenti acustiche 

4.2 Accuratezza +/ 2 dBA 

4.3 La metodologia permette di integrare nel processo l’attività di verifica e controllo da parte di un 
soggetto terzo indipendente. 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 


Centrali Termoelettriche sottopostesa VIA 


6. NOTE 


Informazioni su pubblicazioni Ciriaf - “Mauro Felli”: ww.w.ciriaf.it 
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1. ARGOMENTO: 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO sull’applicazione e sull’efficacia della direttiva \VIA (direttiva 
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE) — Risultati ottenuti dagli Stati 
membri nell’attuazione della direttiva VIA 


2. DESCRIZIONE: 

Relazione quinquennale preparata dalla Commissione europea per ottemperare alle disposizioni dell’art. 2 
della direttiva 97/11/CE e dell’art. 11, paragrafi 1 e 2 della direttiva.85/337/CEE concernente la VIA di 
determinati progetti pubblici e privati. Lo studio valuta l’efficacia delle modifiche apportate dalla direttiva 
97/11/CE e della direttiva nel suo complesso. 


3. RIFERIMENTI 
Bruxelles, 23/06/2003 
COM(2003) 334 definitivo 
pp. 62 


4. EFFICACIA, ACCURATEZZA, VANTAGGI 

La relazione prende in esame gli aspetti chiave del funzionamento della direttiva sulla VIA, tra i quali la 
selezione (o screening), il riesame e la fase di adozione di decisioni. La relazione esamina inoltre le 
soluzioni adottate dagli Stati membri per affrontare alcuni aspetti cruciali della VIA, come le alternative 
possibili, la partecipazione del pubblico e ilbeontrollo di qualità; mette in evidenza varie carenze e punti 
deboli e propone alcune raccomandazioni itiliper una migliore applicazione della direttiva in questione. 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Tutte le tipologie di opere soggette a.VIA 


6. NOFE 
Consultabile on-line sul sito 
http://eùropa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm 
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1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento atmosferico 


2. DESCRIZIONE: Malte, Pavimentazioni, Pitture, Intonaci e Rivestimenti contenenti sostanze 
Fotocatalitiche con Biossido di Titanio (Ti O) per la riduzione di ossidi di azoto NOx, VOC, Batteri, 
ed altri inquinanti atmosferici. 

In particolare: 

2.1 Manto stradale drenante rinforzato con filato di vetro in calcestruzzo, contenete cemento fotocatalitico 
di spessore da 50 a 250 mm; 

2.2 Rivestimento stradale rinforzato con filato di vetro di spessore non supèriore a 3 mm premiscelato in 
polvere, composto da cemento fotocatalitico, inerti calcarei c di quarzoa granulometria selezionata e 
additivi speciali. 

2.3 Intonaco rasante rinforzato con filato di vetro, premiscelato in polvere, composto da cemento 
fotocatalitico, inerti calcarei e di quarzo a granulometria selezionata, e\additivi fluidificanti speciali. 

2.4 Pittura cementizia di spessore minore di 1 mm realizzata con éemento fotocatalitico, inerti calcarei e di 
quarzo a granulometria fine e additivi speciali. 

2.5 Pittura a base di silicato di potassio contenete fotocataliZzatore (Ti 02) inerti ultrafini ed additivi 
speciali. 

2.6 Pavimentazioni per parcheggi, piste ciclabili, rotonde;\ piazze e simili, realizzate con  masselli a base 
di cemento fotocatalitico aggregati silicei e calcarei di granulometria controllata ed additivi speciali. 


3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA’ TECNICO SCIENTIFICA: PROVE 
TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI 


I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nella seguente documentazione: 

[1] Una relazione tecnico scientifica del dipartimento di Chimica dell’Università di Ferrara di: Rossano 
Amadelli, Luca Samiolo, responsabile profvAndrea Maldotti dal Titolo: Materiali fotocatalitici in 
edilizia, contratto n. RICTG/MAL/1/02 , Ferrara 06/011/2003. 

[2] Una relazione dell’Università degli studi di Urbino - Centro per le valutazioni Ambientali delle attività 
industriali sottoscritta dal direttoresProf. Gaetano Cecchetti, dal titolo: Relazione sullo studio eseguito 
per la valutazione delle capacità.dixabbattimento di alcuni fra i più comuni inquinanti atmosferici ad 
opera di malte cementizie fotocatalitiche, Urbino, loc. Crocicchia, Urbino 10/11/2003; 

[3] Una relazione dell’Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Igiene ambientale, a firma del direttore 
prof. Giovanni A. Zapponi, dal titolo: A/cune applicazioni sulle proprietà fotocatalitiche del biossido 
di Titanio TiO2 e le applicazioni per la degradazione di sostanze chimiche di vario genere ; Viale 
regina Elena, 299, Roma 11.04.2003. 

[4] Una relazione tecnica dell’ ARPA Lombardia a firma del dott. Vorne Giannelle dell’Unità Operativa 
Aria, dipartimente-Sùb- Provinciale Città di Milano, via Juvaria, 22, Milano, Prot. Int. 8159 del 01 
sett. 2003 relativa alla Sperimentazione di Intonaco al TiO2 in ambienti interni. 

[5] Una relazione tcenica dell’ARPA Lombardia a firma del dott. Vorne Giannelle dell’ Unità Operativa 
Aria, dipartimento Sub- Provinciale Città di Milano, via Juvaria, 22, Milano, Prot. Int. 8088 del 07 
maggio 2003.relativa alla Sperimentazione di Intonaco al TiO2 in ambienti interni. 

[6] Una relazione tecnica del CNR Istituto Inquinamento Atmosferico di Roma, prot. 392/2003 firmato dal 
dott. Ivo Allegrini che illustra le potenzialità dei materiali contenenti Ti 02, ne spiega i meccanismi 
chimicivdi azione del fotocatalizzatore sulla depurazione dell’aria da Ossidi di Azoto (NOx). A questa 
relazione è allegato un rapporto di prova relativo a sperimentazioni di laboratorio. 

{7] Uma relazione tecnica dell’TTC (Istituto per le tecnologie della costruzione) CRN di S. Giuliano 
Milanese sull’abbattimento di VOC a firma di Alberto Strini del 18 ottobre 2002. 

18] Attestati di prova n. 176884 e n. 175411 dell’Istituto Giordano di Bellurìa (RN) rispettivamente del 
29.10.2003 e del 16.09.2003 relativi alla verifica di proprietà di assorbimento di agenti inquinanti su 
piastrelle ceramiche modificate superficialmente. Le prove sono eseguite in presenza di NOx e 
esposizione a UV nel primo caso e lampade a spettro solare nel secondo caso. 
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4. EFFICACIA : 

L’efficacia è variabile in funzione dello spettro e della intensità della potenza raggiante incidente sulla 
superficie trattata con sostanze fotocatalitiche. 

Di seguito vengono riportati i dati sull’efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e 
certificati: 

a) riduzione degli Ossidi di Azoto NOx pari a circa 30 Tonnellate/Anno per-km ? di superficie trattata 
(vedasi rif. [6], [8]) 

b) riduzione dal 2 al 37 % delle concentrazioni di NO; all’interno di appartamenti con pareti dotate di 
intonaco trattato ( vedasi rif. [4]) 

c) riduzione delle concentrazioni di NO; pari al 14%. ( vedasi rif. [5]) 

d) accertata Fotodegradazione di 4-Clorofenolo, Benzaldeide, Bis-Fenolò” (vedasi rif. [1]) 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Infrastrutture di trasporto stradale 

Pavimentazioni stradali ( rivestimenti, manti stradali etc.) 

Barriere spartitraffico 

Infrastrutture di trasporto Aeroportuale 

Piste aeroportuali, viabilità interna e strutture edilizie aeroportuali 
Infrastrutture di trasporto ferroviario, stazioni 

Intonaci esterni ed interni 

Rivestimenti interni di gallerie con idonea illuminazione 

Rivestimenti di barriere acustiche 

Superfici di elementi di arredo urbano 

Superfici esterne esposte alla radiazione sélate 

Parcheggi 

Ricettori sensibili quali scuole, ospedali abitazioni, edifici pubblici e privati 
Rivestimento dei canali e vasche di, raccolta di acque di piattaforma ed acque di prima pioggia 
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1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento delle acque e dei suoli 


2. DESCRIZIONE: Raccolta e depurazione delle acque di piattaformardi infrastrutture di 
trasporto 

L’obiettivo di questo sistema deve essere quello di trattenere all’interno della. piattaforma infrastrutturale il 
potenziale carico inquinante disperso durante il suo esercizio. 


A tal proposito è stato sperimentato un sistema di pavimentazione speciale da utilizzare per le corsie di 
emergenza delle autostrade, mediante sperimentazione in laboratorio. 


Il sistema, che dovrà essere testato anche sul campo mediante la realizzazione di campioni di 
pavimentazione, potrà essere adattato — dopo idonea prova in campo — per le seguenti tipologie di 
interferenza: 

2.1 Acque di piattaforma di autostrade; 

2.2 Acque di piattaforma di parcheggi e piazzali 

2.3 Acque di piattaforma di piazzole di sosta ed aree di servizio . 

2.4 Acque di piattaforma e di prima pioggia di infrastruttàre di trasporto aeroportuale 


Il comportamento strutturale del sistema di intercettazione deve essere in grado di svolgere le funzioni di 
drenaggio, trattenuta, abbattimento e/o rilascio ritardato del carico inquinante. 


Il pacchetto messo a punto dalla Società Autostrade Spa, denominato “pavimentazione serbatoio”, prevede, 
sopra lo strato di misto granulare stabilizzato standard, uno strato granulare misto zeolite-sepiolite con 
geocelle, uno strato di argilla espansa trattata per assorbimento olii con geocelle, una griglia in poliestere 
ad elevata resistenza, uno stato di conglomerato bituminoso in argilla espansa robusta e l’ordinaria usura 
drenante. 


3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA’ TECNICO SCIENTIFICA: PROVE 
TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI 


E’ stata condotta una fasedi»sperimentazione di laboratorio con simulazioni idrauliche e scelta dei 
materiali più idonei con misura delle concentrazioni degli inquinanti degli invasi possibili e dei tempi di 
rilascio. 

Sono previste fasi di sperimentazione con esecuzione di una prova di carico statico e dinamico con messa 
su strada dei sistemiscampione di intercettazione per le necessarie verifiche di funzionalità a medio-lungo 
termine e in condizioni di presenza di traffico. 


Le prove sono State eseguite dalla Società Autostrade Spa e sono pubblicate, in sintesi, sulla rivista Le 
Strade n. 12 Didembre 2000. 
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4. EFFICACIA : 


I risultati di alcune osservazioni in laboratorio hanno messo in evidenza valori dei tempi di rilascio del 
sistema (o capacità di invaso). tra i quali per esempio, ipotizzando una sezione di\deflusso di 2 m e 
lunghezza di 8 m, si ottiene che il 50% della portata immessa di 11 1/s viene restituità in 35 minuti, per 
assetto longitudinale con pendenza nulla. I dati pubblicati mettono in evidenza anchethe l’effetto rigurgito 
imposto da una riduzione al 25% della luce di scarico determina un utile ulteriorevritardo nella restituzione 
dei volumi idrici immessi valutabile nell’ordine di 5 minuti per il 50% della portata immessa. 


Sono state eseguite anche delle prove sull’abbattimento del carico inquinante ordinario (metalli pesanti), 
facendo circolare una soluzione a concentrazione nota di metalli e compionandola i in uscita ad intervalli di 
tempo successivi e sottoponendo i campioni ad analisi di laboratorio. 


I risultati ottenuti evidenziano un abbattimento del 85% sul Cromò, del 81% sul Rame, del 73% sul Nichel 
e del 96% sul Piombo. 


Sono state eseguite anche prove di carico. 


La sperimentazione non può considerarsi conclusa ma mette in evidenza utili potenzialità del sistema sia 
nella versione “soluzione di massima protezione” che\è utilizzabile anche come dispositivo di presidio 
preposto per mitigare gli effetti di uno sversamento accidentale ( da associare ad un sistema di 
monitoraggio e di pronto intervento), sia nella soluzione standard che limita la sua efficacia nella trattenuta 
degli inquinanti ordinari (metalli pesanti). 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Infrastrutture di trasporto stradale 
Pavimentazioni stradali 

Piste aeroportuali, 

Gallerie 

Parcheggi e piazzali 

Infrastrutture di trasporto aeroportuale 
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Sistemi e Tecnologie innovative per la 
mitigazione e abbattimento 
dell’inquinamento ambientale 


| 1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico 


| 2. DESCRIZIONE: Dispositivi elettroacustici per il controllo attivo e l’abbattimento del rumore 
integrativi dei sistemi passivi, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento acustico a basse frequenze 
di motori a combustione interna di gruppi elettrogeni motopompe e compressori. 
In particolare: 
2.1 Silenziatore elettroacustico, da aggiungere a quello passivo, per qualsiasi tipo di motore a combustione 
interna alternativo funzionante a regime stazionario o quasi stazionario.vIn particolare per gruppi 
elettrogeni e motopompe di Potenza maggiore di 30 KW, 
2.2 Silenziatore elettroacustico per condotto di aspirazione di compressotfi.di potenza maggiore di 30 KW 


3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA’ TECNICO SCIENTIFICA: PROVE 
TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI 


I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nella seguente documentazione: 


[1] M.A. Jay, Active Noise Silencing, PRCI — Technology, for Energy Pipelines, Project PR-216-9117, 
Arlington, USA, Gennaio 1994. 

[2] G. Mangiante, A. Roure, M. Winninger. Optimized umidirectional system for active contro! of sound in 
ducts, Active 99, Fort Lauderdale, Florida, USA, \1999. 

[3] M. Zhang, E. Shafai, H.P. Geering, Robust adaptive control for active noise cancellation in a duct, 
Active 99, Fort Lauderdale, Florida, USA, 1999. 

[4] Fraunhofer IBP, An active silencer for harsh environmental conditions, Proceedings of FORUM 
ACUSTCUM 99, The Joint ASA/EAA Meèting, Berlino, 1999. 

[5] R. Boonen, P. Sas, Development of an ‘active exhaust silencer for internal combustion engines using 
feedback control, SAE-paper 1999-01-1844. 

[6] T. Tanaka, K. Li, An active mufffer for medium-duty diesel vehicles considering acceleration 
characteristics, JSAE Review 21» pp. 576-578, 2000. 

[7] Relazioni tecnico scientifiche.delMDipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 
Perugia dal Titolo: Disinquihamento acustico con metodi di controllo attivo: studio e realizzazione di 
due sistemi di controllo attivo del rumore allo scarico di motori a combustione interna rispettivamente 
per motori a 2 e 4 tempiscontratto ANPA-Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli 
Studi di Perugia, 2 Volumi, 2000-2001. 

[8] Relazioni tecnico scientifiche del CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da 
Agenti Fisici) dalCTitolo: Realizzazione di dispositivi basati sul controllo attivo del rumore per la 
riduzione dellekemissioni acustiche di macchine di manovvra ferroviarie, contratto ITF (Italiana 
Trasporti Ferroviati S.p.a.)-CIRIAF, 4 Volumi, 2000-2004. 

[9] F. Rossi, C. Bùratti, A. Nicolini, Modellisation of an active control system for exhaust noise emission, 
C.F.A. 2002XApril 8-11/2002 , Lille, France. 

[10] F. RossinActive Noise Control Technique to improve engine efficiency, Energy and Environment 
2002, June 6-8, Capri, Italy, 2002. 
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4. EFFICACIA : 

L’efficacia è variabile in funzione dello spettro, della intensità della potenza acustica e della variazione del 
regime del numero di giri del motore. 

L'efficacia maggiore si ottiene alle basse frequenze (f minore di 300 Hz) dove i sistemi passivi sono più 
inefficaci. L'esistenza di componenti tonali a frequenze minori di 200 Hz è molto disturbante ed è 
giustamente penalizzata dalla normativa attuale con una maggiorazione di 6 dBA) una riduzione anche di 
pochi dB che permette di eliminare le componenti tonali si traduce in un grande vantaggio in termini di 
riduzione dell’indicatore del disturbo da rumore. 

Di seguito vengono riportati i dati sull’efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e 
certificati: 

a) riduzione di singole componenti tonali fino a 15 dB con punte di 20 dB-(vedasi rif. [1, 4, 7, 8, 10]) 

b) riduzione del livello globale di rumore continuo ponderato A fino TSdBA (vedasi rif. [3, 5, 7, 8, 10)) 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Qualsiasi tipo di motore a combustione interna alternativò\ di’impianti industriali funzionante a regime 
stazionario 0 quasi stazionario di potenza maggiore a 30 kW, 

Gruppi elettrogeni di Potenza maggiore di 30 KW 

Condotti di aspirazione di compressori di potenza maggiore di 30 KW 

Motopompe con motore a Combustione interna di potenza maggiore di 30 KW 
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SCHEDA TECNICA N. ST- 004 
Data revisione 28.02.2004 - pag. + di 2 


Sistemi e Tecnologie innovative per la 


mitigazione e abbattimento 
dell’inquinamento ambientale 


1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico e atmosferico 


| 


2. DESCRIZIONE: Finestre ventilate antirumore da utilizzarsi per la protezione dei ricettori, 
in conformità alla tabella 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29.11.2000, presentano elevati 
valori del potere fonoisolante anche in presenza di sistemi di aerazione, filtrazione e ventilazione 
degli ambienti interni. 

In particolare: 

2.1 Finestre antirumore dotate di aeratore a labirinto acustico silenziato,a\wentilazione naturale, con 0 
senza filtri per la purificazione dell’aria, con o senza tapparella integrata è cofanatura esterna. 

2.2 Finestre antirumore dotate di aeratore a labirinto acustico silenziato,va-ventilazione forzata, con o senza 
filtri per la purificazione dell’aria, con o senza tapparella integrata e cofanatura esterna. 

L’installazione delle finestre ventilate antirumore è abbinata @ sistemi di ventilazione forzata per 
permettere il ricambio e la filtrazione dell’aria e il raffrescamento estivo (se non garantito da altri sistemi). 


3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA” TECNICO SCIENTIFICA: PROVE 
TECNICHE, VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI 


I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute\nella seguente documentazione: 


[1] Prove di laboratorio su infissi RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA CIRIAF (Centro 
Interuniversitario per la Ricerca Sull’inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - 
1998 


Certificati CIRIAF da A001/1998 a A014/1998 e da T001/1998 a 1014/1998 


[2] Caso - pilota Genova: Sperimentazione di finestre antirumore ventilate finalizzata alla realizzazione di 
interventi - pilota di bonifica 4aeustica. Misure di portata di ventilazione in presenza di filtri 
sull’aeratore della finestra antirumore RAPPORTO DI SINTESI CIRIAF (Centro Interuniversitario per 
la Ricerca Sull’inquinamento”da A genti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - luglio 2000 


Certificati CIRIAF da T015/1999 a T022/1999, 


[3] Caso - pilota Genova: Sperimentazione di finestre antirumore ventilate finalizzata alla realizzazione di 
interventi - pilota di bonifica acustica Misure di potere fonoisolante in presenza di filtri sull’aeratore 
della finestra antirumore RAPPORTO DI SINTESI CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca 
Sull’inquinamentéò.da*A genti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - luglio 2000 


Certificati CIRTAF da A015/2000 ad A022/2000. 


[4] Caso - pilota Genova: Sperimentazione di finestre antirumore ventilate finalizzata alla realizzazione di 
interventi pilota di bonifica acustica. Misure di potere fonoisolante di finestre ventilate antirumore in 
presenzandi cassonetto RAPPORTO DI SINTESI CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca 
Sull’inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli - giugno 2003. 


Certifitati CIRIAF da A049/2003 ad A052/2003 
Certificati CIRIAF da A001/1998 a A014/1998 e da T001/1998 a T014/1998. 
Certificati CIRIAF da A015/2000 a A022/2000 e da T015/1999 a T022/1999, 
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SCHEDA TECNICA N. ST- 004 
Data revisione 28.02.2004 - pagv2 di 2 


Sistemi e Tecnologie innovative per la 
mitigazione e abbattimento 
dell’inquinamento ambientale 


4. EFFICACIA : 

L'efficacia è variabile in funzione dello spettro e della distribuzione spettrale della potenza acustica. 

Di seguito vengono riportati i dati sull'efficacia del sistema innovativo come inditati nei documenti e 
certificati: 

a) Indice di valutazione del Potere fonoisolante Ry da 28 a 38 dB (vedasi rif. [1,34]) 

b) Portata d’aria con differenza di pressione di 10 Pa da 73 a 343 m°/h, (vedessi rif. [1,2]) 


5. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Ricettori sensibili isolati 

Ricettori sensibili per i quali sono risultati insufficienti altri sistemi di abbattimento del rumore quali 
Barriere acustiche, pavimentazione fonoassorbenti, etc. 
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SCHEDA TECNICA N. ST- 005 
Data revisione 28.02.2004 - pag. Tdi 2 


Sistemi e Tecnologie innovative per la 
mitigazione e abbattimento 
dell’inquinamento ambientale 


1. COMPONENTE AMBIENTALE: Inquinamento acustico ed energia fotovoltaica 


2. DESCRIZIONE: Barriere antirumore dotate di celle fotovoltaiche che, in conformità al Decreto del 
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio del 23.11.2001, utilizzano superfici della barriera 
acustica favorevolmente inclinate ed esposte al sole per produrre energiaVelettrica da utilizzare 
principalmente per la sicurezza, la segnaletica, l’illuminazione di gallerie, etc... 

In particolare: 

2.1 Barriere antirumore verticali dotate o meno di sistema antidiffrativo,,pèndini ed aggetti, di elementi 
trasparenti caratterizzate dalla presenza di celle fotovoltaiche dispostevin posizione favorevole alla 
captazione dell’energia solare. 

2.1 Barriere antirumore a tunnel che coprono integralmente o parzialmente l’infrastruttura di trasporto 
stradale o ferroviario dotate di elementi trasparenti, elementi fonoassorbenti e fonoisolanti, celle 
fotovoltaiche. 


3. ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA’ TECNICO,SCIENTIFICA: PROVE TECNICHE, 
VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI 


I risultati relativi alle prove tecniche sono contenute nellarseguente documentazione: 


[1] Prove di Laboratorio su pannelli fonoisolanti fonoasassorbenti per barriere antirumore dotati di celle 
fotovoltaiche — Relazione Tecnico scientifica’ Finale anno 2000. CIRIAF (Centro Interuniversitario 
per la Ricerca Sull’inquinamento da Agenti/Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli, Perugia dicembre 
2000. 

Certificati delle prove rilasciati dal(CIRTAF n.: da A023/2000 a A030/2000 e da T023/2000 a 
T026/2000. 

[2] Progetio di barriere antirumore a%tunnel integrate con pannelli fotovolatici : prove di laboratorio su 
pannelli fonoisolanti fonoasassotbenti per barriere antirumore dotati di celle fotovoltaiche — Relazione 
Tecnico scientifica Documentò.Finale anno 2001. CIRIAF (Centro Interuniversitario per la Ricerca 
Sull’inquinamento da Agenti Fisici) - Direttore Prof. Giorgio Galli, Perugia dicembre 2001. 
Certificati delle prove rilasciati dal CIRIAF n.: da A038/2001 a A041/2001 e da T027/2001 a 
T029/2001. 

[3] Sperimentazione di sisterni innovativi integrati di abbattimento del rumore e sfruttamento delle fonti 
rinnovabili di energia» Prove di Laboratorio su pannelli fonoisolanti fonoasassorbenti per barriere 
antirumore dotati diseelle fotovoltaiche - Documento Finale anno 2002. 

Certificati delle" prove rilasciati dal CIRIAF n.: da A042/2002 a A045/2002 e da T030/2002 a 
T033/2002. 
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SCHEDA TECNICA N. ST- 005 


Sistemi e Tecnologie innovative per la 
mitigazione e abbattimento 


Data revisione 28.02.2004 - pag. di 2 
dell’inquinamento ambientale PA 


4. EFFICACIA : 


L’efficacia è variabile in funzione dello spettro e della distribuzione spettrale della potenza/acustica. 


Di seguito vengono riportati i dati sull’efficacia del sistema innovativo come indicati nei documenti e 

certificati: 

a) Indice di valutazione del Potere fonoisolante Ry da 26 a 36 dB e DLr da 22 a/33 dB (vedasi rif. [1, 2, 
3)). 

b) Coefficiente di assorbimento acustico valutato con l’indice DL, (véedinota 1) da 1.3 a 3.2 dB 
(vedasi rif. [1, 2, 3]). 

c) Funzionalità delle celle fotovoltaiche: Regolare prima e dopo invecchiamento con stress 
termoigrometrico in camera climatica (vedasi rif. [1, 2, 3]). 

d) Isolamento elettrico: Regolare prima e dopo invecchiamentocor stress termoigrometrico in camera 
climatica (> 50M) (vedasi rif. [1, 2, 3]). 


S. CAMPO DI APPLICAZIONE 


Abbattimento del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario 

Abbattimento del rumore all’uscita e all’imbocco di gallerie 

Abbattimento del rumore dei tratti in viadotto di infrastrutture di trasporto e luoghi ove piu’ difficile risulta 
mettere in atto azioni vandaliche di asporto delle celle fotovoltaiche. 

La presenza di celle fotovoltaiche è subordinata‘alla presenza di superfici delle barriere favorevolmente 
esposte alla radiazione solare e alla possibilità. dì installare una potenza minima di impianto superiore a 10 
kWp. 


6. NOTE 


1. Il&alore dell’indice DLa si riferisce all'intera barriera integrata con celle fotovoltaiche e non alla sola 
parteYfonoassorbente. 


04A03600 
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AGENZIA DELLE ENTRATE 


PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004. 


Accertamento del periodo di mancato funzionamento della 
direzione regionale della Calabria-Catanzaro. 


IL DIRETTORE REGIONALE 
DELLA CALABRIA 


In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposi- 
zioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del 
presente atto, 


Dispone: 


1. È accertato il mancato funzionamento dell’Agen- 
zia delle entrate direzione regionale della Calabria 
Catanzaro nel giorno 11 marzo 2004. 


2. La presente disposizione sarà pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Motivazioni. 


La disposizione di cui al presente atto‘ scaturisce 
dalla circostanza che, a seguito del trasferimento della 
Direzione regionale della Calabria nella 1tuova sede sita 
in via Lombardi, l’Ufficio non ha funzionato l’intera 
giornata dell’11 marzo 2004. 


Riferimenti normativi dell'atto. 
Statuto dell’agenzia delle\èntrate (art. 11; art. 13, 
comma 1); 


Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle 
entrate (art. 4; art. 7, comma 1); 


Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con 
modificazioni, nella”’legge 28 luglio 1961, n. 770, modi- 
ficato dalla le&ger25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 
18 febbraio 1999; n. 28 e dal decreto legislativo 26 gen- 
naio 2001, 32 (art. 10). 


Catanzaro, 22 marzo 2004 
Il direttore regionale: GIAMPORTONE 


04A03519 


PROVVEDIMENTO 22 marzo 2004. 


Accertamento del periodo di irregolarèe mancato funziona- 
mento dell’ufficio locale di Catanzaro| 


IL DIRETTORAREGIONALE 
DELLA CAFABRIA 


In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposi- 
zioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del 
presente atto, 


Dispone: 


1. È agtertato l’irregolare funzionamento dell'Ufficio 
locale di Catanzaro nel giorno 10 marzo 2004, dalle 
ore 14,30/alle ore 18. 


2, Paccertato il mancato funzionamento dell'Ufficio 
locale di Catanzaro nel giorno 11 marzo 2004. 


3. La presente disposizione sarà pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Motivazioni. 


La disposizione di cui al presente atto scaturisce 
dalla circostanza che, a seguito del trasferimento del- 
l'Ufficio locale di Catanzaro nella nuova sede sita in 
via Lombardi, l’Ufficio ha irregolarmente funzionato 
11 10 marzo 2004, dalle ore 14,30 alle ore 18 e non ha 
operato l’intera giornata dell’11 marzo 2004. 


Riferimenti normativi dell'atto. 
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, 
comma 1); 


Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle 
entrate (art. 4; art. 7, comma 1); 


Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con 
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modi- 
ficato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 
18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gen- 
naio 2001, n. 32 (art. 10). 


Catanzaro, 22 marzo 2004 
Il direttore regionale: GIAMPORTONE 
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 


PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004. 


Approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicu- 
rativo, attuato mediante cessione di ramo d’azienda, della Assi- 
curazioni VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. Assicurazioni e 
Riassicurazioni, entrambe con sede in Milano, e decadenza 
della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. dall’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa. (Provve- 
dimento n. 2262). 


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 


Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assi- 
curazioni private, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. e le succes- 
sive disposizioni modificative ed integrative; 


Visto il regolamento approvato con regio decreto 
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi- 
ficative ed integrative; 


Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la 
riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes- 
sive disposizioni modificative ed integrative; 


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ‘di 
attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di 
assicurazione diretta diversa dall’assicurazioné )sulla 
vita, e le successive disposizioni modificative, ed inte- 
grative; 

Visto il decreto legislativo 13 ottobréM998, n. 373, 
recante razionalizzazione delle norme) concernenti 
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e 
di interesse collettivo; 


Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 
1984 di ricognizione delle autorizzazioni all’esercizio 
dell’attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 
rilasciate alla Assicurazioni NMG 1857 S.p.a. (allora 
Vecchia Mutua Grandine(èd, Eguaglianza), con sede in 
Milano, via Broggi n. 21% 


Visto il decreto mitisteriale in data 26 novembre 
1984 di ricognizionè) delle autorizzazioni all’esercizio 
dell’attività assicufativa e riassicurativa nei rami danni 
rilasciate alla Alba”S.p.a. Assicurazioni e Riassicura- 
zioni (allora MAECI - Società Mutua di Assicurazioni 
e di Riassicurazioni) con sede in Milano, via Spalato 
n. 11/2 ed Axsuccessivi provvedimenti autorizzativi e di 
decadenza; 


Visti 1 verbali dell'assemblea dei soci della Assicura- 
zioni VMG 1857 S.p.a. e del consiglio di amministra- 
zione della Alba S.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni, 
entrambi in data 3 dicembre 2003, concernenti il trasfe- 
rimento totale del portafoglio assicurativo, attuato tra- 
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mite cessione di ramo di azienda, della Assicurazioni 
VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. Assicurazioni e Rias- 
sicurazioni; 


Vista l’istanza congiunta presentata ‘dalla Assicura- 
zioni VMG 1857 S.p.a. e dalla Alba S.p.:a. Assicurazioni 
e Riassicurazioni in data 16 gennaio 2004, volta ad 
ottenere l'approvazione di detto trasferimento totale di 
portafoglio; 


Vista la documentazione allegata alla predetta 
istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti 
da ultimo in data 18 febbraio 2004; 


Rilevato che l'operazione di trasferimento totale di 
portafoglio e le relative modalità soddisfano le condi- 
zioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli 
assicurati e dannéggiati e che per detto trasferimento 
ricorrono i presupposti di cui all’art. 75 del decreto legi- 
slativo n. 175/1995; 


Considefato'inoltre che ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 65, comma 1, lettera f) del citato decreto legisla- 
tivo n./175Y1995 in relazione alla decadenza della Assi- 
curazioni VMG 1857 S.p.a. dall’autorizzazione all’eser- 
ciziò dell’attività assicurativa e riassicurativa a seguito 
del'trasferimento totale del proprio portafoglio; 


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio 
dell'Istituto nella seduta del 29 marzo 2004 in merito 
al trasferimento totale del portafoglio della Assicura- 
zioni VMG 1857 S.p.a.; 


Dispone: 


Art. 1. 


Sono approvate, ai sensi dell’art. 75 del decreto legi- 
slativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le con- 
dizioni riguardanti il trasferimento totale del portafo- 
glio, attuato mediante cessione di ramo di azienda, 
della Assicurazioni VMG 1857 S.p.a. alla Alba S.p.a. 
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., entrambe con 
sede in Milano. 


Art. 2. 


Ai sensi dell’art. 65, comma 3, del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 175, la Assicurazioni VMG 1857 
S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall’autorizza- 
zione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicura- 
tiva in tutti i rami autorizzati di cui al punto a) dell’alle- 
gato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 


Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 30 marzo 2004 
Il presidente: GIANNINI 
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PROVVEDIMENTO 1° aprile 2004. 


Autorizzazione alla CreditRas Assicurazioni S.p.A., in 
Milano, ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel 
ramo 17. Tutela Giudiziaria di cui al punto a) dell’allegato al 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento 
n. 2263). 


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 


Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assi- 
curazioni private, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive 
disposizioni modificative ed integrative; 


Visto il regolamento approvato con regio decreto 
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi- 
ficative ed integrative; 


Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la 
riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le succes- 
sive disposizioni modificative ed integrative; 


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di 
attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di 
assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla 
Vita, e le successive disposizioni modificative ed inte- 
grative; 

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, 
recante razionalizzazione delle norme concernenti 
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e 
di interesse collettivo; 


Visto il decreto ministeriale in data 21 lugliò 1993 con 
il quale CreditRas Assicurazione S.p.a., €on’sede in 
Milano, corso Italia n. 23 è stata autorizzata ‘all’eserci- 
zio dell’attività assicurativa e riassicurativa in alcuni 
rami danni e i successivi decreti ministeriali e provvedi- 
menti Isvap; 


Vista l’istanza in data 22 ottobre-2003 con la quale 
CreditRas Assicurazioni S.p.a-%ha chiesto di essere 
autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività assicu- 
rativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria di cui al punto 
A) dell’allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 175; 


Vista la documentazione allegata alla predetta 
istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti 
da ultimo in data 28Marzo 2004; 


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio 
dell’Istituto nelta-seduta del 29 marzo 2004; 


Dispone: 


La società CreditRas Assicurazioni S.p.a., con sede 
in Milano, corso Italia n. 23, è autorizzata ad estendere 
l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17. Tutela 
giudiziaria di cui al punto A) dell’allegato al decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato»gella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 1° aprile 2004 


Il presidente: GIANNINI 
04A03593 


PROVVEDIMENTO 2 aprile42004. 


Autorizzazione alla Berica Vita società per azioni (in forma 
abbreviata Berica Vita S.p:a.)};in Vicenza, all’esercizio dell’at- 
tività assicurativa nei rami I) III, IV e V di cui all’allegato I, 
tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Prov- 
vedimento n. 2265). 


L’ISTFRUTO PER LA VIGILANZA 
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E.DI INTERESSE COLLETTIVO 


Vista da legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la 
riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le succes- 
sive disposizioni modificative e integrative; 


Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integra- 
zione modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e 
norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o 
enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le suc- 
cessive disposizioni modificative ed integrative; 


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di 
attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assi- 
curazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni 
modificative ed integrative; 


Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, 
recante norme per la determinazione dei requisiti di 
onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell’au- 
torizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa non- 
ché per la determinazione dei criteri per la concessione, 
la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all’assun- 
zione di una partecipazione qualificata o di controllo 
in imprese assicuratrici; 


Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, 
recante razionalizzazione delle norme concernenti 
l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo, ed in particolare, l’art. 4, 
comma 19, modificativo dell’art. 14, comma 1, lettera 
i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consi- 
glio dell’istituto esprima il proprio parere, tra l’altro, 
in materia di autorizzazioni all’esercizio dell’attività 
assicurativa; 


Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di 
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di raf- 
forzamento della vigilanza prudenziale nel settore assi- 
curativo; 


Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, 
recante norme per la fissazione dei requisiti di profes- 
sionalità e di onorabilità dei membri del collegio sinda- 
cale, emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
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Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 
2000 recante modalità tecniche di individuazione delle 
fattispecie di stretti legami di cui all’art. 1 del citato 
decreto legislativo n. 343/1999; 


Vista l'istanza del 2 ottobre 2003 con la quale la 
Berica Vita società per azioni (in forma abbreviata 
Berica Vita S.p.a.), con sede in Vicenza, via Battaglione 
Framarin n. 18, ha chiesto di essere autorizzata ad eser- 
citare l’attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui 
all’allegato 1, tabella a) al decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 174 


Vista la documentazione allegata alla predetta 
istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti 
da ultimo in data 4 marzo 2004; 


Considerato che il programma di attività e la rela- 
zione tecnica presentati da Berica Vita S.p.a. soddi- 
sfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 
12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e 
che le norme statutarie della società sono conformi alla 
vigente disciplina del settore assicurativo; 


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio 
dell’Istituto nella seduta del 29 marzo 2004; 


Dispone: 


La Berica Vita società per azioni (in forma abbre- 
viata Berica Vita S.p.a.), con sede legale in Vicenza, via 
Battaglione Framarin n. 18, è autorizzata ad esercitare 
l’attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all’al. 
legato 1, tabella a) al decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 174 e ne è approvato lo statuto ai sensi del- 
l’art. 9, comma 4, del medesimo decreto. 


Il presente provvedimento sarà pubblicato Mella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 2 aprile 2004 
Il presidente: GIANNINI 


04A03553 


COMMISSIONE-NAZIONALE 
PER LE SOCIETA E LA BORSA 


DELIBERAZIONE 31 marzo 2004. 


Indizione della seconda.sessione 2004 degli esami di idoneità 
per l’iscrizione all’albo unico nazionale dei promotori finan- 
ziari. (Deliberazione n 14492). 


LASNCOMMISSIONE NAZIONALE 
PER LE SOCIETA E LA BORSA 


Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive 
modificazioni; 


Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; 
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
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Visto il decreto ministeriale n. 472 dell’ 11snovembre 
1998; 


Vista la propria delibera n. 10200 dels settembre 
1996; 


Visto il regolamento approvato con>propria delibera 
n. 10629 dell’8 aprile 1997, concernente l’albo e l’atti- 
vità dei promotori finanziari, e l&successive modifica- 
zioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 15 del suddetto regolamento, recante la 
disciplina dell’esame di idoneità per l’iscrizione all’albo 
dei promotori finanzirari; 


Delibera: 
Art. 1. 


E indetta, per)l’anno 2004, la seconda sessione 
dell'esame d'idoneità per l’iscrizione all’Albo unico 
nazionale dei \promotori finanziari. 


Art. 2. 


Soho, esonerati dal superamento dell’esame d’idonei- 
tà/@oloro che sono in possesso dei requisiti di professio- 
nalità accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri 
valutativi individuati dall’art. 4 del decreto del Mini- 
stero del tesoro n. 472 dell’11 novembre 1998. 


Art. 3. 


Le domande di ammissione all’esame d’idoneità 
devono essere presentate in carta semplice entro il 
17 maggio 2004 alle commissioni regionali costituite 
nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la 
residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di 
Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel 
capoluogo delle province in cui i candidati hanno la 
residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto 
dagli uffici della camera di commercio presso cui è 
costituita la competente commissione. 


I candidati che hanno la propria residenza in uno 
Stato diverso dall’Italia devono indirizzare o presentare 
le domande di ammissione alla commissione nei cui 
ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio. 


Si considerano prodotte in tempo utile anche le 
domande di ammissione spedite entro il termine indi- 
cato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
alle competenti commissioni di cui ai commi prece- 
denti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’uf- 
ficio postale accettante. 


Nella domanda il candidato deve dichiarare: 


a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il 
numero di codice fiscale; 


b) luogo e data di nascita; 


c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, 
per 1 residenti all’estero, domicilio eletto nello Stato e 
luogo di residenza all’estero, con i relativi indirizzi. 
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Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per- 
sone handicappate»), 1 candidati portatori di handicap, 
ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, devono specifi- 
care nella domanda di ammissione la necessità di tempi 
aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, 
in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla 
domanda idonea certificazione relativa al suddetto 
handicap rilasciata dalla struttura pubblica compe- 
tente. E anche possibile attestare di essere stato ricono- 
sciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
effettuata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base 
di tale certificazione sarà valutata la sussistenza delle 
condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con 
riguardo alla specifica minorazione. 

Si unisce in allegato l’elenco delle commissioni regio- 
nali e provinciali alle quali indirizzare le domande di 
ammissione, con i relativi recapiti. 


Art. 4. 


In caso di presentazione di istanze, atti o documenti 
in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lin- 
gua italiana, certificata conforme al testo straniero 
dalla competente rappresentanza diplomatica o conso- 
lare. 


Art. 5. 


Le domande presentate o spedite dopo la-scadenza 
del termine stabilito dal precedente art. 3 e.le domande 
inviate alla CONSOB ovvero a commissiomyregionali 
o provinciali incompetenti non saranno. considerate 
valide. 


Le commissioni regionali o provinciali non assu- 
mono alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato,o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, né per.mancata restituzione del- 
l’avviso di ricevimento ifitcaso di spedizione per racco- 
mandata. 


Art. 6. 
Le commissionr regionali o provinciali, integrate, se 
del caso, dal'membri supplenti, presiedono allo svolgi- 


mento delle.prove di esame e svolgono le funzioni di 
commissioni esaminatrici. 


Art. 7. 


L’esame consta di una prova scritta, articolata in 
quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio. 
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La prova scritta vene sulle seguenti materie: 


a) nozioni di economia del mercato*finanziario, 
con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 


struttura e organizzazione dei mereati degli stru- 
menti finanziari; 

la domanda e l’offerta degli strumenti finanziari 
in Italia; 

1 mercati e le loro modalità operative; 

gli strumenti di mercàto/monetario; 

gli strumenti di mercato mobiliare; 

1 prodotti di raccolta; 

gli strumenti di\eopertura del rischio finanziario; 


elementi di, valutazione degli investimenti in 
strumenti finanziati; 


nozioni dixmatematica finanziaria applicate alle 
scelte di investimento; 


l'operatività delle banche e degli altri interme- 
diari finanziari: 
le funzioni tipiche; 
le principali operazioni; 
i rischi tipici: di liquidità, di tasso di interesse 
e-di'Cambio; 
aspetti gestionali delle attività di intermedia- 
Zione finanziaria: 
a) la gestione: l’asset allocation, la sele- 
zione dei titoli, il benchmark, la leva finanziaria; 
b) la negoziazione: la negoziazione in 
conto proprio (valutazione del rischio di rivestimento), 


la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio 
del committente); 


c) la distribuzione: il controllo sui promo- 
tori finanziari; 

b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con 
particolare riferimento alla disciplina dettata dalle 
seguenti fonti normative, così come successivamente 
modificate ed integrate: 


decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; 


regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concer- 
nente la disciplina degli intermediari; 


regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in 
materia di mercati; 


regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in 
materia di emittenti; 


regolamento del Governatore della Banca d’Ita- 
lia del 1° luglio 1998, emanato ai sensi del decreto legi- 
slativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di: autorizza- 
zione delle società di gestione del risparmio; attività 
connesse e strumentali delle società di gestione del 
risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento 
del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri 
generali per la redazione e contenuto minimo del rego- 
lamento dei fondi comuni di investimento; autorizza- 
zione alla costituzione delle società di investimento a 
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capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale 
delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; 
organizzazione amministrativa e contabile e controlli 
interni delle società di gestione del risparmio e delle 
SICAV; offerta di servizi all’estero da parte di società 
di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in italia 
di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi 
dell’Unione Europea rientranti nell’ambito di applica- 
zione delle direttive comunitarie in materia di organi- 
smi di investimento collettivo; 


regolamento del Governatore della Banca d’Ita- 
lia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le 
società di gestione del risparmio; 


regolamento dei mercati organizzati e gestiti 
dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob 
con delibera n. 14439 del 24 febbraio 2004; 


regolamento del Nuovo Mercato organizzato e 
gestito dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla 
Consob con delibera n. 14439 del 24 febbraio 2004; 

decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228; 

decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472; 

decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993; 

articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti 
bancari; 

articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto 
di assicurazione; 

articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di 
credito; 

regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933; 

legge n. 130 del 30 aprile 1999; 

decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998; 

legge n. 197 del 5 luglio 1991; 

decreto legislativo n. 374 del 25«settembre 1999; 

c) disciplina legislativa, regolamentare e deonto- 
logica dell’attività di promotore: 

regolamento n. 10629 “dell'8 aprile 1997: arti- 
coli 1 - 19; 

regolamento n. 11522 \del 1° luglio 1998: arti- 
coli 93 - 98; 


codici interni di_ autodisciplina adottati dalle 
associazioni professionali dei promotori finanziari e 
dei soggetti abilitati» 


Il colloquio vertèysulle materie della prova scritta e 
sulle seguenti altre materie: 


a) nozioni, di diritto privato concernenti la disci- 
plina del contratto, con particolare riferimento ai con- 
tratti di agénzia e mandato e ai contratti concernenti 
gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti 
abilitatisai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 feb- 
braio 1998; 


b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mer- 
cato finanziario ed in particolare il regime di tassazione 
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dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni quote di 
fondi comuni d’investimento, depositi bancate polizze 
di assicurazione sulla vita. 


La prova scritta s’intenderà superata/da parte di 
coloro che riporteranno una votazione’ non inferiore a 
diciotto trentesimi. 


I candidati che supereranno la‘prova scritta saranno 
ammessi a sostenere il colloquiò. 


Anche tale prova si intenderà superata da coloro che 
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto 
trentesimi. 


Per essere ammessi (a sostenere le prove di esame i 
concorrenti dovranno ésibire uno dei seguenti docu- 
menti di riconoscimento: 


a) carta d’identità; 
b) passaporto; 
c) tessefarpostale; 


d) ogm. altro documento personale di riconosci- 
mento, munito di fotografia e in corso di validità alla 
data di svolgimento dell’esame, che sia ritenuto idoneo 
da parteydella commissione esaminatrice. 


Art. 8. 


Il superamento della prova orale sarà comunicato 
agli interessati subito dopo l’effettuazione della stessa. 


Al momento dell’iscrizione all’albo, le commissioni 
regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo 
a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore 
al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato 
a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo 
di studio estero equipollente, di cui all’art. 3, comma 1, 
del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell’11 no- 
vembre 1998, nonché degli altri requisiti richiesti per l’i- 
scrizione medesima. 


Art. 9. 


La prova scritta, della durata di trenta minuti, si 
svolgerà il giorno 25 giugno 2004 alle ore 11,00, presso 
le camere di commercio, industria, artigianato e agri- 
coltura dove hanno sede le commissioni regionali o 
provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammis- 
sione all’esame ovvero presso il diverso luogo che sarà 
comunicato ai singoli candidati dalle commissioni 
stesse. 


La data di svolgimento della prova orale sarà comu- 
nicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante racco- 
mandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni 
prima della sua effettuazione. 


Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana e nel Bollettino della 
Consob. 


Roma, 31 marzo 2004 


Il presidente: CARDIA 
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ALFEGATO 1 


COMMISSIONE CITTA 
canto Fg 


È 
3 
È 


; 
: 


mr = 
LITI = 
Gi 


PIEMONTE Via S. Francesco da Paola, 24 10123 | Torino 
SARDEGNA © | Largo Carlé.Felice, 72 09124 | Cagliari 


SICILIA Via Emeérico Amari, 11 90139 | Palermo 


TOSCANA Piazzadei Giudici, 3 50122 | Firenze 
Via Calepina, 13 38100 | Trento 


: . Ponte S. 
Via Catanelli, 70 06087 Giovanni (PG) 


VALLE D'AOSTA Piazza della Repubblica, 15 11100 | Aosta 


VENETO San Marco, 2032 Calle Larga XXII Marzo ‘30124 | Venezia 
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ESTRATTI, 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo 


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo 
le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche 
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle 
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 


Cambi del giorno 6 aprile 2004 


Dollaro. USA: cui pia ia 1,2090 
Yen giapponese... 128,24 
Cororia:danése:. ina eh ei e ara 7,4463 
Lira:Sterlivà e sone ed he Rei ava 0,65820 
Corona svedese ............ LL 9,2018 
'Franco:SVIZZero: piau elet e CLIL 1,5657 
Corona islandese ...........L 87,61 
Corona notvegesè iii. iii Co e ai 8,3750 
Léev.bulsato: cile Pra 1,9460 
Lira:cipriota: visione dai ee aaaa 0,58620 
COLrONA: CECA: iii 3669 
Corona:estone dr; et a LA Le 15,6466 
Fiorino ungherese ............L 247,68 
Litas lituano ...............- 0 E 3,4527 
L'at:lettone:. urea a AI 0,6512 
Mira:mMaltest tuo en in Va 0,4245 
ZI6ty Polaccon. ri rana i eran a 4,7194 
Leu romeno ............-L AM 40922 
Tallero sloveno... 238,5200 
Corona slovacca ............, NZI LL 40,200 
Lira:turca.parcile ent e ela 1586279 
Dollaro australiano ...... 0... 1,5931 
Dollaro canadese... ML 1,5791 
Dollaro di Hong Kong, Mii iii 9,4238 
Dollaro neozelandesè. Sy... 1,8446 
Dollaro di Singapofeny. LL... 2,0324 
Won sudcoreano a... 1390,53 
Rand sudafrieafto ................... 00 7,8160 


N.B. — (Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera 
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione 
LIRA/EURO è 1936,27. 


04403717 


MINISTERO DELLA SALUTE 


Autorizzazione all’immissione. in commercio 
della specialità medicinale per/uso umano «Hyalgan» 


Estratto decreto NCR n.7188 del 23 marzo 2004 


È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: 
HYALGAN anche nelle forme”e confezioni: «20 mg/2 ml soluzione 
iniettabile uso intra-articolarè» 5 flaconcini 2 ml, «20 mg/2 ml solu- 
zione iniettabile uso intrazarticolare» 1 siringa preriempita 2 ml, 
«20 mg/2 ml soluzionhé, iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe 
preriempite 2 ml. 


Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e 
domicilio fiscale\im”Abano Terme - (Padova), via Ponte della Fab- 
brica, 3/A - eSa.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285. 


Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi 
dell’art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 


confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-artico- 
lare» 5 flaconcini 2 ml; 


A.I.C. n. 026354023 (in base 10), 0T48C7 (in base 32); 

classe: «C»; 

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare; 
validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione; 


classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a 
prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992); 


produttore e controllore finale: Fidia Farmaceutici S.p.a., via 
Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova). 


Composizione: un flaconcino contiene: 
principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg; 


eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico dii- 
drato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per 
preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml; 


confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-artico- 
lare» 1 siringa preriempita 2 ml; 

A_T.C. n. 026354035 (in base 10), 0T48CM (in base 32); 

classe: «C»; 

forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare; 

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione; 


classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a 
prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992); 


produttore e controllore finale: Fidia Farmaceutici S.p.a., via 
Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova). 


Composizione: una siringa pre-riempita contiene: 
principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg; 


eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monoba- 
sico diidrato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, 
acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml; 


confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-artico- 
lare» 5 siringhe preriempite 2 ml; 


A.LL.C. n. 026354047 (in base 10), 0T48CZ (in base 32): 
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classe: «C»; 
forma farmaceutica: soluzione iniettabile uso intra-articolare; 
validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione; 


classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a 
prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992); 


produttore e controllore finale: Fidia Farmaceutici S.p.a., via 
Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova). 


Composizione: una siringa pre-riempita contiene: 
principio attivo: acido ialuronico sale sodico 20 mg; 


eccipienti: sodio cloruro 17 mg, sodio fosfato monobasico dii- 
drato 0,1 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 1,2 mg, acqua per 
preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml. 


Indicazioni terapeutiche: gonartrosi di lieve e media gravità. 


Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana. 


04A03576 


Autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Roferon A» 


Estratto decreto n. 970 del 24 marzo 2004 


Specialità medicinale: ROFERON A. 
Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - Milano. 


Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi 
dell’art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° feb- 
braio 2001: 


3 MIU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso 
IM/SC; 


A.I.C. n. 025839111/M (in base 10), OSNKJ7»(in'base 32); 
classe «A» nota 32 PT/DV; 
prezzo ex factory 16,93 euro (IVA esclusa)» 


prezzo al pubblico 27,94 euro (IVA inclusa); 


6 MIU/0,5 ml soluzione iniettabile \W siringa preriempita uso 
IM/SC; 


A.I.C. n. 025839212/M (in base 10), OSNKMD (in base 32); 
classe «A» nota 32 PT/DV; 
prezzo ex factory 33,20uro (IVA esclusa); 


prezzo al pubblico 54;80.euro (IVA inclusa); 


9 MIU/0,5 ml séluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso 
IM/SC; 


A.I.C. n. 025839263/M (in base 10), OSNKNZ (in base 32); 
classe «A%nota 32 PT/DV; 
prezzo eXfactory 49,66 euro (IVA esclusa); 
prezze.al pubblico 81,96 euro (IVA inclusa). 
Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attri- 
buito il numero di A.I.C. come di seguito specificato: 


18 MIU/ML soluzione iniettabile 1 flacone uso IM/SC - 
A.T.C. n. 025839061/M (in base 10), OSNKGP (in base 32); 
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18 MIU/ML soluzione iniettabile 3 flaconi uso IM/S€ - A.I.C. 
n. 025839073/M (in base 10), OSNKHI (in base 32); 


18 MIU/ML soluzione iniettabile 6 flaconi use, IM/SC - A.I.C. 
n. 025839085/M (in base 10), OSNKHF (in base 32); 


18 MIU/ML soluzione iniettabile 124flatoni uso IM/SC - 
A.I.C. n. 025839097/M (in base 10), OSNK Hm base 32); 


18 MIU/ML soluzione iniettabilé 15) flaconi uso IM/SC - 
A.T.C. n. 025839109/M (in base 10), OSNKJSTin base 32); 


3 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.I.C. n. 025839123/M (in base 10), OSNKJM (in base 32); 


3 MIU/ML soluzione inièttabile 6 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.I.C. n. 025839135/M (în base 10), OSNKIJZ (in base 32); 
3 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.L.C. n. 025839147/M (in base 10), OSNKKC (in base 32); 


3 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.T.C. n. 025839150/M (in base 10), OSNKKG (in base 32); 


4,5 MIU/MIL soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso 
IM/SC - A.T.C. n. 025839162/M (in base 10), OSNKKU (in base 32); 


4,5 MI_W/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.FE. n. 025839174/M (in base 10), OSNKL6 (in base 32); 


4,%MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso 
IM/SC£ A.I.C. n. 025839186/M (in base 10), OSNKLL (in base 32); 


4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso 
IMASCYA.I.C. n. 025839198/M (in base 10), OSNKLY (in base 32); 


4,5 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso 
TM/SC - A.I.C. n. 025839200/M (in base 10), OSNKMO (in base 32); 


6 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.I.C. n. 025839224/M (in base 10), OSNKMS (in base 32); 


6 MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.I.C. n. 025839236/M (in base 10), OSNKNA (in base 32); 


6 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.L.C. n. 025839248/M (in base 10), OSNKNI (in base 32); 


6 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.I.C. n. 025839251/M (in base 10), OSNKNM (in base 32); 


9 MIU/ML soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.L.C. n. 025839275/M (in base 10), OSNKPC (in base 32); 


9 MIU/ML soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.L.C. n. 025839287/M (in base 10), OSNKPR (in base 32); 


9 MIU/ML soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.L.C. n. 025839299/M (in base 10), OSNKQ3 (in base 32); 


9 MIU/ML soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso 
IM/SC - A.L.C. n. 025839301/M (in base 10), OSNKQS5 (in base 32); 


18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia - A.I.C. 
n. 025839313/M (in base 10), OSNKQK (in base 32); 


18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 2 cartucce - A.I.C. 
n. 025839325/M (in base 10), OSNKQX (in base 32); 


18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 3 cartucce - A.I.C. 
n. 025839337/M (in base 10), OSNKR®9 (in base 32); 


18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 5 cartucce - A.I.C. 
n. 025839349/M (in base 10), OSNKRP (in base 32); 


18 MIU/0,6 ml soluzione iniettabile 6 cartucce - A.I.C. 
n. 025839352/M (in base 10), OSNKRS (in base 32). 


Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
Composizione: 
1 flaconcino contiene: 


principio attivo: 3 - 6 - 9 o 18 milioni di unità internazionali 
(UI) di interferone alfa 2a. 
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1 cartuccia contiene: 
principio attivo: 18 milioni di unità internazionali (UI) di 
interferone alfa 2a; 
1 siringa preriempita contiene: 
principio attivo: 3 - 6 o 9 milioni di unità internazionali (UI) 
di interferone alfa 2a; 
eccipienti: ammonio acetato, sodio cloruro, alcool benzilico, 
polisorbato 80, acido acetico glaciale, soluzione di idrossido, acqua 
per preparazioni iniettabili. 
Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presen- 
tazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero. 


Produzione, confezionamento, controllo: flaconi: F. Hoffmann 
La Roche Ltd Basile, Svizzera. 


Confezionamento secondario: 
F. Hofmann La Roche Ltd Kaiseraugst Svizzera; 
Roche S.p.a. Segrate, Italia. 
Rilascio dei lotti: 
F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera; 
Roche S.p.a. Segrate, Italia. 
Siringhe preriempite: 
produzione, confezionamento, controllo: F. Hoffmann La 
Roche Ltd Basile, Svizzera. 
Confezionamento secondario: F. Hofmann La Roche Ltd Kaise- 
raugst, Svizzera. 
Rilascio dei lotti: 
F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera; 
Roche S.p.a. Segrate, Italia. 
Cartucce: produzione, confezionamento: 
Rastatt Germania. 
Confezionamento secondario: F. Hofmann La Roche Ltd Kaise- 
raugst Svizzera. 
Controllo: F. Hoffmann La Roche Ltd Basile Svizzera. 
Rilascio dei lotti: 
F. Hoffmann La Roche Ltd Basile, Svizzera; 
Roche S.p.a. Segrate, Italia. 


Indicazioni terapeutiche: «Roferon A» è indicato per il tratta- 
mento di: 


leucemia a cellule capellute. Pazienti affetti da AIDS còn sar- 
coma di Kaposi asintomatico progressivo con una conta di 
CD4>250/mm?. Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva in 
fase cronica. «Roferon A» non è un trattamento alternativo per i 
pazienti con LMC che hanno un parente HLA idefiticore per coloro 
per i quali è possibile o è programmato nell’immediato futuro un tra- 
pianto di midollo osseo allogenico. Non è ancofanoto se per questa 
indicazione «Roferon A» possa essere considerato.trattamento poten- 
zialmente curativo Linfoma cutaneo a cellule “E, L’interferone alfa 2° 
(Roferon A) può dimostrarsi attivo in pazienti con malattia progres- 
siva e che siano non responsivi o non sottoponibili alla terapia con- 
venzionale. Pazienti in età adulta affettidavepatite cronica B compro- 
vata istologicamente, con marcatori sièrici di replicazione virale, ad 
esempio pazienti che risultino positivi per HBV-DNA o HbeAg. 
Pazienti in età adulta con epatite cronica C comprovata istologica- 
mente, positivi per gli anticorpi atiti-HCV o per HCV-RNA e con ele- 
vati livelli sierici di alanino amirto transferasi (ALT) senza scompenso 
epatico. L'efficacia dell’interfefone alfa 2a nel trattamento dell’epatite 
C aumenta quando somministrato in associazione con ribavirina. 
«Roferon A» deve essere somministrato in monoterapia principal- 
mente in casi di intolleranza o>controindicazione alla rtibavirina. Lin- 
foma non Hodgkin follicelare. Carcinoma renale avanzato. Pazienti 
con melanoma maligrte.di stadio II secondo la classificazione AJCC 
(spessore del tumore secondo Breslow maggiore di 1,5 mm, assenza 
di interessamento linfonodale o diffusione linfocutanea), che risul- 
tano liberi da malattia dopo resezione chirurgica. 

E autorizzata Bimmissione in commercio della specialità medici- 
nale «Remerony, nella confezione da 30 compresse orodispersibili da 
30 mg alle(stesse condizioni e in sostituzione di quella da 30 com- 
presse da.30mg. 


Weimar Pharma 


Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in 
commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato 
al presente decreto. 


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto alle- 
gato al presente decreto. 
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È fatto obbligo all’azienda interessata di comunicate ttimestral- 
mente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità prati- 
cato nei Paesi in cui viene commercializzata. 

La presente autorizzazione è efficace dalla, sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”ed è rinnovabile 
alle condizioni previste dall’art. 10 della direttiva.65/65 CEE modifi- 
cata dalla direttiva 93/39 CEE. E subordinata. altresì al rispetto dei 
metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità 
previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Mini- 
stero. Tali metodi e controlli dovranné essere modificati alla luce dei 
progressi scientifici e tecnici. I progetti*di modifica dovranno essere 
sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero. 


Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli- 
cazione nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana. 


04A03577 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
di alcune specialità medicinali per uso umano 


Estratto decreto n. 81 del 25 febbraio 2004 


Va titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei 
sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società 
Allergàn Trading International Limited, con sede in Sweepstakes 
Centre, Ballsbridge - Dublin 4, Irlanda: 

Medicinale: ATROPINA LUX. 

Confezioni: 


A.LC. n. 000307037 - «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 
10 ml; 


A.I.C. n. 000307052 - «1% collirio, soluzione» 1 flacone da 
10 ml; 


A.I.C. n. 000307076 - pomata oftalmica 0,5% 5 g; 


A.I.C. n. 000307088 - pomata oftalmica 1% 5 g. 


Medicinale: CICLOLUX. 


Confezione: A.I.C. n. 019163017 - «1% collirio» flacone da 3 ml. 


Medicinale: CLARVISAN PVA. 


Confezione: A.I.C. n. 023912037 - flac. solv. 7 ml + tappo serb. 


Medicinale: LUXAZONE. 
Confezioni: 
A.T.C. n. 017837016 - pomata oftalmica 3 g; 


A.LC. n. 017837028 - collirio 3 ml 0,2%. 


Medicinale: PILOCARPINA LUX. 
Confezioni: 
A.T.C. n. 000248031 - collirio 1% 10 ml; 
A_T.C. n. 000248056 - collirio 2% 10 ml; 


A.T.C. n. 000248070 - pomata oftalmica 1% 5 g; 
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A.I.C. n. 000248082 - pomata oftalmica 2% 5 g, 


è ora trasferita alla società: Allergan Pharmaceuticals Ireland, con 
sede in Castlebar Road, Westport County Mayo, Irlanda. 


I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, 
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indi- 
cata in etichetta. 


Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della 
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 


04A03574 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Nebicina» 


Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 254 del 27 febbraio 2004 


Specialità medicinale: NEBICINA. 


Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salim- 
bene (Pavia); 


Confezioni: 
IM IV 1 flacone 100 mg/2ml - A.I.C. n. 023189018; 
IM IV 1 flacone 40 mg/l ml - A.L.C. n. 023189032; 
IM IV 1 flacone 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189044; 
IM IV 1 flacone 150 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189057. 


Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento 
smaltimento scorte. 


I lotti delle confezioni della specialità medicinale Nebicina, IM 
IV 1 flacone 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 023189018, Nebicina, IM IV1 
flacone 40 mg/1 ml -A.I.C. n. 023189032, Nebicina, IM IV 1 flacone 
20 mg/2 ml - A.T.C. n. 023189044, Nebicina, IM IV 1*flacone 
150 mg/2 ml - A.LC. n. 023189057, prodotti anteriormente al 
7 marzo 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del decreto n. 28 del 10 febbraio 2003di cambio 
di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino“alla scadenza 
indicata sulle confezioni. 


Il presente provvedimento sarà pubblicato4nella' Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


04A03575 


Modificazione dell’autorizzazione all'immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Vioxx» 


Estratto provvedimento*UPC/1/2504 del 10 marzo 2004 


Specialità medicinale: VIOXX. 

Confezioni: 
A.T.C. n. 034558045/M - 12,5 mg, 5 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558027/M - 12,5 mg, 7 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558039/M - 12,5 mg, 10 compresse in blister; 
A.T.C.NA034558041/M - 12,5 mg, 14 compresse in blister; 
A.LG. n. 034558054/M - 12,5 mg, 15 compresse in blister; 


ASLC. n. 034558066/M - 12,5 mg, 28 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558078/M - 12,5 mg, 30 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558080/M - 12,5 mg, 50 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558092/M - 12,5 mg, 56 compresse in blister; 
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A.I.C. n. 034558104/M - 12,5 mg, 60 compresseîn blister; 


A.I.C. n. 034558116/M - 12,5 mg, 84 compfessè in blister; 
A.I.C. n. 034558128/M - 12,5 mg, 90 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558130/M - 12,5 mg, 98 compresse in blister; 


A.T.C. n. 034558142/M - 25 mg, 5 compresse in blister; 

A.T.C. n. 034558155/M - 25 mg, 7 Compresse in blister; 

A.T.C. n. 034558167/M - 25 mg J0 compresse in blister; 
A.L.C. n. 034558179/M - 25‘mg, 14 compresse in blister; 
A.T.C. n. 034558181/M - 25\mg, 15 compresse in blister; 
A.T.C. n. 034558193/M - 25 mg, 28 compresse in blister; 
A.T.C. n. 034558205/M - 25 mg, 30 compresse in blister; 
A.T.C. n. 034558217%M - 25 mg, 50 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034558229/M - 25 mg, 56 compresse in blister; 
A.T.C. n. 034558231/M - 25 mg, 60 compresse in blister; 
A.I.C.,n. 034558243/M - 25 mg, 84 compresse in blister; 
A.LC. n. 034558256/M - 25 mg, 90 compresse in blister; 
A.C. n. 034558268/M - 25 mg, 98 compresse in blister; 


ATC. n. 034558270/M - 12,5 mg, 50 compresse in blister 
monodose; 

A.I.C. n. 034558282/M - 12,5 mg, 500 compresse in blister 
monodose; 


A.I.C. n. 034558294/M - 25 mg, 50 compresse in blister mono- 
dose; 


A.I.C. n. 034558306/M - 25 mg, 500 compresse in blister 
monodose; 


A.I.C. n. 034558318/M - Sospensione orale 12,5 mg/5 ml 
1 bottiglia 150 ml; 


A.I.C. n. 034558320/M - Sospensione orale 12,5 mg/5 ml 
2 bottiglie 150 ml; 


A.T.C. n. 034558332/M - Sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bot- 
tiglia 150 ml; 


A.I.C. n. 034558344/M - Sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bot- 
tiglia 150 ml; 
A.I.C. n. 034558357/M - 12.5 mg, 20 compresse in blister; 
A.T.C. n. 034558369/M - 25 mg 20 compresse in blister. 
Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. 


Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del pro- 
dotto prevista al momento dell’autorizzazione. 


Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento di vali- 
dità del prodotto da due a tre anni. 


Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio della 
specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modi- 
fiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustra- 
tivo dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore del 
presente provvedimento. 


I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad 
esaurimento scorte. 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubbli- 
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Coxxil» 


Estratto provvedimento UPC/I/2505 del 10 marzo 2004 


Specialità medicinale: COXXIL. 


Confezioni: 

A.I.C. n. 035037011/M - 5 compresse i 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037023/M - 7 compresse i 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037035/M - 10 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037047/M - 14 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037050/M - 15 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037062/M - 28 compresse i 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037074/M - 30 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037086/M - 50 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037098/M - 56 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037100/M - 60 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037112/M - 84 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037124/M - 90 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037136/M - 98 compresse 
da 12,5 mg; 

A.I.C. n. 035037148/M - 50 compresse 


monodose da 12,5 mg; 


A.T.C. n. 035037151/M 
monodose da 12,5 mg; 


ALT.C. 
da 25 mg; 
ALT.C. 
da 25 mg; 
ALL.C. 
da 25 mg; 
ALT.C. 
da 25 mg; 
A.L.C. 
da 25 mg; 
ALT.C. 
da 25 mg; 
ALT.C. 
da 25 mg; 
ALE. 
da 25 mg; 
ALL.C. 
da 25 mg; 


ALT.C. 
da 25 mg; 


n. 035037163/M 


n. 035037175/M 


n. 035037187/M 


n. 035037199/M 


n. 0350372047/M 


n. 035037213/M 


1a 035037225/M 


n. 035037237/M 


n. 035037249/M 


n. 035037252/M 


- 500 compresse 
- 5 compresse i 


- 7 compresse i 


410 Compresse 


-714 compresse 


- 15 compresse 


- 28. compresse 


- 30 compresse i 


- 50 compresse 


- 56 compresse 


- 60 compresse i 


in 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blaster 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


blister 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 


PVC/AL 
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A.I.C. n. 035037264/M - 84 compresse in blistet )PVC/AL 
da 25 mg; 

A.I.C. n. 035037276/M - 90 compresse inblister PVC/AL 
da 25 mg; 

A.I.C. n. 035037288/M - 98 compresse in” blister PVC/AL 
da 25 mg; 

A.LC. n. 035037290/M - 50 compresse in blister PVC/AL 
monodose da 25 mg; 

A.I.C. n. 035037302/M - 5004compresse in blister PVC/AL 


monodose da 25 mg; 


A.LC. n. 035037314/M - sospensione orale 12,5/5 ml 1 botti- 
glia (vetro) 150 ml; 


A.I.C. n. 035037326/M - sospensione orale 12,5/5 ml 2 botti- 
glia (vetro) 150 ml; 


A.I.C. n. 035037338/M - sospensione orale 25/5 ml 1 bottiglia 
(vetro) 150 ml; 


A.T.C. n. 035037340/M - sospensione orale 25/5 ml 2 bottiglia 
(vetro) 150 ml; 


A.I.C. n.0035037353/M - 12,5 mg 20 compresse in blister; 
A.I.Ca, 035037365/M - 25 mg 20 compresse in blister; 
Titolafte A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a. 


Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0403/001- 
002/V017: 

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del pro- 
dotta prevista al momento dell’autorizzazione. 

Modifica apportata: modifica relativa all’estensione del periodo 
di validità del prodotto da 2 a 3 anni. 


Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio della 
specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modi- 
fiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustra- 
tivo dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore del 
presente provvedimento. 


I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad 
esaurimento scorte. 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubbli- 
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


04A03568 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Cipralex» 


Estratto provvedimento U.P.C. 1524/2004 del 17 marzo 2004 


Specialità medicinale: CIPRALEX. 
Confezioni: 
A.I.C. n. 035767019/M -14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 
A.I.C. n. 035767021 /M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767033/M - 56 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767045/M - 98 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767058/M - 14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767060/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 
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035767072/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvc/ 
pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767084/M - 98 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767096/M - 14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg; 


A.I.C. n. 035767108/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg; 


A.I.C. n. 035767110/M - 56 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro dal5 mg; 


A.I.C. n. 035767122/M - 98 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg; 


A.I.C. n. 035767134/M - 14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767146/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767159/M - 56 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767161/M - 98 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767173/M - 14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767185/M - 20 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767197/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767209/M - 50 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767211/M - 100 compresse rivestite con film if 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767223/M - 200 compresse rivestite cofsfilm in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767235/M - 14 compresse rivestite confilm in bli- 
ster pvc/peipvdc/al bianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767247/M - 20 compresse rivestite-eon film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767250/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767262/M - 50 compresse=rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767274/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767286/M -,200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10mg; 


A.I.C. n. 035767298/M - 14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 0357673007M - 20 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco’da 15 mg; 


A.I.C. n. 035767312/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. na03$767324/M - 50 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.LC. n. 035767336/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pyc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 035767348/M - 200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 035767351/M - 14 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 
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A.I.C. n. 035767363/M - 20 compresse rivestite com'film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767375/M - 28 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767387/M - 50 compresse rivestite con film in bli- 
ster pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.LC. n. 035767399/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035767401/M - 200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20.mg} 


A.I.C. n. 035767413/M - I00scompresse rivestite con film in 
contenitore da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767425/M -/200 compresse rivestite con film in 
contenitore da 5 mg; 


A.I.C. n. 035767434/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitore da 10 mg; 


A.I.C. n. 035767449/M - 200 compresse rivestite con film in 
contenitore da 10 mg; 


A.I.C./n. 035767452/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitore dal5 mg; 


A.X.Can. 035767464/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitote da 20 mg; 


A.C. n. 035767490/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 
dosì unitarie; 

A.I.C. n. 035767502/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035767514/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035767526/M - 10 mg compresse rivestite con film 
100 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767538/M - 10 mg compresse rivestite con film 
500 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767540/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035767553/M - 15 mg compresse rivestite con film 
100 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767565/M - 15 mg compresse rivestite con film 
500 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767577/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767589/M - 20 mg compresse rivestite con film 
100 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767591/M - 20 mg compresse rivestite con film 
500 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035767603/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie. 


Titolare A.I.C. H. Lundbeck A/S. 


N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/278/01-04/V03- 
V04-V05-W01-WI14. 


Modifica apportata: visti gli atti di ufficio l'autorizzazione all’im- 
missione in commercio della specialità medicinale «Cipralex» è modi- 
ficata come di seguito indicato: sostituzione della confezione da 250 
compresse con una confezione da 200 compresse in contenitore pp 
per il dosaggio da 5 mg e 10 mg, eliminazione delle confezioni da 250 
compresse in contenitore pp per il dosaggio da 15 mg e 20 mg, 
aggiunta del sito di produzione e confezionamento: Patheon France 
SA. (40, boulevard de Champaret - 38300 Bourgoin - Jallieu - Francia) 
solo per il dosaggio da 10 mg, modifica al riassunto delle caratteristi- 
che del prodotto nelle sezioni: 2-3-4.3-4.4-4.5-4.8-5.1-5.2-5.3. 
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Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio della 
specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modi- 
fiche, relative al contenuto del presente provvedimento, al riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo dal primo 
lotto di produzione successivo all’entrata in vigore del presente prov- 
vedimento. 


Il presente provvedimento, che integra e rettifica il decreto 
A.I.C./U.A.C. n. 905 del 4 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 settembre 2003, n. 227, ha 
effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


04A03572 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Entact» 


Estratto provvedimento U.P.C. 1525 del 17 marzo 2004 


Specialità medicinale: ENTACT. 
Confezioni: 


A.I.C. n. 035768011/M - 14 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768023/M - 28 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768035/M - 56 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768047/M - 98 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768050/M - 14 compresse rivestite con film if 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768062/M - 28 compresse rivestite con\film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768074/M - 56 compresse rivestite\eon film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768086/M - 98 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768098/M - 14 compressé rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768100/M - 28 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768112/M - 56 comptfesse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro dal5 mg; 


A.I.C. n. 035768124/M -#98 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768136/M -714 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiarò,da 20 mg; 


A.I.C. n. 0357681487M - 28 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al*chiaro da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768151/M - 56 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdce/al’chiaro da 20 mg; 


A.I.C. na 035768163/M - 98 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al chiaro da 20 mg; 


A.LC, n. 035768175/M - 14 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768187/M - 20 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768199/M - 28 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 
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A.I.C. n. 035768201/M - 50 compresse rivestite. con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768213/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768225/M - 200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768237/M - 14 compresse rivestite con film in 
blister pvc/peipvdc/al bianco da 10 mg; 


A.LC. n. 035768249/M - 20 Compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10,mgj 


A.I.C. n. 035768252/M -‘28=eompresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10/mg; 


A.I.C. n. 035768264/M -) 50 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768276/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/albianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768288/M - 200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al'bianco da 10 mg; 


A.I.C. n. 0935768290/M - 14 compresse rivestite con film in 
blister pvc/peXpvdc/al bianco da 15 mg; 


A.LG, n. 035768302/M - 20 compresse rivestite con film in 
blister pve/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.IÎC. n. 035768314/M - 28 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768326/M - 50 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768338/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768340/M - 200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768353/M - 14 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768365/M - 20 compresse rivestite con film in 
blister pvc/peipvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768377/M - 28 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768389/M - 50 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768391/M - 100 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768403/M - 200 compresse rivestite con film in 
blister pvc/pe/pvdc/al bianco da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768415/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitore da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768427/M - 200 compresse rivestite con film in 
contenitore da 5 mg; 


A.I.C. n. 035768439/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitore da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768441/M - 200 compresse rivestite con film in 
contenitore da 10 mg; 


A.I.C. n. 035768454/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitore da 15 mg; 


A.I.C. n. 035768478/M - 100 compresse rivestite con film in 
contenitore da 20 mg; 


A.I.C. n. 035768492/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035768504/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 
dosi unitarie; 
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A.I.C. n. 035768516/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 
dosi unitarie; 

A.T.C. n. 035768528 /M - 10 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035768530/M - 10 mg compresse rivestite con film 
100 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035768542/M - 10 mg compresse rivestite con film 
500 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035768555/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035768567/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035768579/M - 15 mg compresse rivestite con film 
500 dosi unitarie; 


A.T.C. n. 035768581/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 
dosi unitarie; 

A.I.C. n. 035768593/M - 20 mg compresse rivestite con film 
100 dosi unitarie; 


A.I.C. n. 035768605/M - 20 mg compresse rivestite con film 
500 dosi unitarie. 


Titolare A.I.C.: Recordati Industria chimica farmaceutica S.p.a. 


Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/280/01-04/ 
V03-V04-V0S-W01-W14. 


Modifica apportata: visti gli atti di ufficio l’autorizzazione all’im- 
missione in commercio della specialità medicinale «Entact» è modifi- 
cata come di seguito indicato: 


sostituzione della confezione da 250 compresse con una confe- 
zione da 200 compresse in contenitore pp per il dosaggio da 5 mg e 
10 mg, eliminazione delle confezioni da 250 compresse in contenitore 
pp per il dosaggio da 15 mg e 20 mg, aggiunta del sito di produzione 
e confezionamento: Patheon France S.A. (40, boulevard de champarét 
- 38300 Bourgoin - Jallieu, Francia) solo per il dosaggio da 10 mg, 
modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nellé*sezioni: 
2-3-4.3-4,4-4,5-4.8-5.1 -5.2-5.3 
Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio della 
specialità medicinale in questione deve apportare le nécessarie modi- 
fiche, relative al contenuto del presente provvedimento, ‘al riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo dal primo 
lotto di produzione successivo all’entrata in vigore del presente prov- 
vedimento. 


Il presente provvedimento, che integra“e-Tettifica il decreto 
A.I.C./U.A.C. n. 906 del 4 agosto 2003, «pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2003, ha 
effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


04A03573 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Atenololo» 


Estratto di variazione A.I C./U.P.C. 2506 del 23 marzo 2004 


La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio 
della sotto elencata,specialità medicinale fino ad ora registrata a 
nome della società EPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in largo 
Umberto Boèeioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 
n. 00738480151 


Specialità medicinale ATENOLOLO. 

Confezioni: 
A.T.C. n. 034361016\MG - 50 mg 14 compresse blister; 
A.T.C. n. 034361028\MG - 50 mg 50 compresse blister; 
A.T.C. n. 034361030\MG - 100 mg 14 compresse blister; 
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A.T.C. n. 034361042\MG - 100 mg 50 compresse&blister; 


A.I.C. n. 034361055\MG - 50 mg 20 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361067\MG - 50 mg 28 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361079\MG - 50 mg 30 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361081\MG - 50 mg 5S6.compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361093\MG - 50 mg_60. compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361105\MG - 50 mg 98 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361117\MG - 50/mg 100 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361129\MG - 50 mg 300 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361131\MG - 50,mg 500 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361143\MG x100 mg 20 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361156\MG + 100 mg 21 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361168\MG - 100 mg 28 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361470\MG - 100 mg 30 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361182\MG - 100 mg 56 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361194\MG - 100 mg 60 compresse in blister; 
A.I.C. n. 034361206\MG - 100 mg 98 compresse in blister; 
A.I.C. n.\034361218\MG - 100 mg 100 compresse in blister; 
A_I.COn, 034361220\MG - 100 mg 300 compresse in blister; 
A.FC. n. 034361232\MG - 100 mg 500 compresse in blister. 


È ofa-trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in largo Boc- 
cioni,A, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00795170158. 


I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio 
tifolàré possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento 
delle scorte. 


Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


04A03570 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Atenololo/clorta- 
lidone». 


Estratto di variazione A.I C./U.P.C. 2507 del 23 marzo 2004 


La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio 
della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a 
nome della società LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede 
in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 
n. 00738480151. 


Specialità medicinale ATENOLOLO/CLORTALIDONE. 

Confezioni: 
A.T.C. n. 033455015\MG - 50/12,5 mg 14 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455027\MG - 50/12,5 mg 28 compresse in blister; 
A_T.C. n. 033455039\MG - 100/25 mg 14 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455041\MG - 100/25 mg 28 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455054\MG - 50/12,5 mg 20 compresse in blister; 
A_T.C. n. 033455066\MG - 50/12,5 mg 30 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455078\MG - 50/12,5 mg 50 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455080\MG - 50/12,5 mg 56 compresse in blister; 


A.I.C. n. 033455092\MG - 50/12,5 mg 1998 compresse in 
blister; 


A.T.C. n. 033455104\MG - 100/25 mg 20 compresse in blister; 
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A.T.C. n. 033455116\MG - 100/25 mg 30 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455128\MG - 100/25 mg 50 compresse in blister; 
A.T.C. n. 033455130\MG - 100/25 mg 56 compresse in blister; 


A.I.C. n. 033455142\MG - 100/25 mg 98 compresse in 
blister. 


È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in largo Boc- 
cioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00795170158. 


I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio 
titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento 
delle scorte. 


Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


04A03571 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
della specialità medicinale per uso umano «Recombinate» 


Estratto provvedimento di modifica UPC n. 116 del 23 marzo 2004 


Società: Baxter Healthcare Corporation. 
Specialità medicinale: «RECOMBINATE». 


Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento 
scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale «RECOM- 
BINATE» flacone 250 U.I. + flacone solvente A.I.C. n. 028687010/ 
M; flacone 500 U.I. + flacone solvente A.I.C. n. 028687022/M; fla- 
cone 1000 U.I. + flacone solvente A.I.C. n. 028687034/M possono 
essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni a partite 
dal 2 aprile 2004, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal 
provvedimento UPC/II/1490 del 10 dicembre 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2004) senza 
ulteriore proroga». 


Il presente provvedimento sarà pubblicato nella*Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


04A03567 


MINISTERO 
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 


Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fidu- 
ciaria rilasciata alla società «Cardine Società fiduciaria per 
azioni», in sigla «Cardine fiduciaria S.p.a.», in Bologna. 


Con decreto diretteriale 24 marzo 2004, emanato dal Ministero 
delle attività produttive, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
fiduciaria di cui alta=legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio 
decreto 22 aprilé.1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 
14 novembre 49817 modificato in data 15 gennaio 1997, 19 aprile 
1999 e 27 luglio,2000 alla Società «Cardine società fiduciaria per 
azioni», in sigla «Cardine fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Bolo- 
gna, Codice fiscale n. 00634220412 è dichiarata decaduta a seguito di 
fusione perincorporazione nella «Sanpaolo fiduciaria S.p.a.», o più 
brevemente «Sanpaolofid S.p.a.», con sede legale in Milano, Codice 
fiscale n. 08503890157. 
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Autorizzazione all’Organismo Italsocotec S.p.a.;6in Roma al 
rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la diret- 
tiva 98/37/CE. . 


Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la 
competitività del direttore generale della tutelade delle condizioni di 
lavoro del 25 marzo 2004; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, 
n. 459; 


Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 
19 dicembre 2002, pubblicata nella ‘Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana n. 77 del 2 aprile 20037 


Vista l’istanza presentata dall’organismo Italsocotec S.p.a. con 
sede legale in via Vallombrosa n. /88 - Roma, acquisita in atti di questo 
Ministero in data 23 maggio. 2003, prot. n. 830368, volta ad ottenere 
l’autorizzazione all’esercizio delle attività di certificazione relativa ad 
alcuni tipi di macchine di cui all’allegato IV al decreto del Presidente 
della Repubblica 24Juglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 
6 settembre 1996; 


Vista la notàdell’Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in 
via Vallombrosa, 88 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in 
data 21 novembre 2003, prot. n. 831097 con la quale è stata integrata 
e completataMa documentazione già prodotta; 


Considerato che l’Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in 
via Vallombrosa n. 88 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti'minimi di cui all’allegato VII del decreto del Presidente della 
Répubblica del 24 luglio 1996, n. 459; 


Visto le risultanze dell’esame istruttorio esperito congiuntamente 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenu- 
tasi presso il Ministero delle attività produttive il 9 febbraio 2004; 


L’Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in via Vallom- 
brosa n. 88 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di 
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti 
di cui all’allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE): 


A. MACCHINE 
15. Ponti elevatori per veicoli. 


16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di 
caduta verticale superiore a 3 metri. 


L’autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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Autorizzazione all’Organismo IEC - Industrial Engineering 
Consultants S.r.l., in Torino al rilascio di certificazione CE 
sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE . 


Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la 
competitivà e del direttore generale della tutela e delle condizioni di 
lavoro del 25 marzo 2004; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, 
n. 459; 


Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; 


Vista l’istanza presentata dall’Organismo IEC - Industrial Engi- 
neering Consultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - 
Torino, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 giugno 2003, 
prot. n. 830466, volta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle 
attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui 
all’allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; 
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Vista la nota dell’Organismo IEC - Industrial Engineering Con- 
sultants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, acquisita 
in atti di questo Ministero in data 25 novembre 2003, prot. n. 831106 
con la quale è stata integrata e completata la documentazione già pro- 
dotta; 


Considerato che l’Organismo IEC - Industrial Engineering Consul- 
tants S.r.l. con sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, ha dichia- 
rato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato VII 
del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; 


Visto le risultanze dell’esame istruttorio esperito congiuntamente 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenu- 
tasi presso il Ministero delle attività produttive il 9 febbraio 2004; 


L'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultants S.r.l. con 
sede legale in via Botticelli n. 151 - Torino, è autorizzato ad emettere 
certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per 
i seguenti prodotti di cui all’allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 
89/392/CEE): 


A. MACCHINE 


1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione 
del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di 
materie assimilate. 


1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavora- 
zione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispo- 
sitivo di trascinamento amovibile. 


1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavora- 
zione, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a sposta- 
mento manuale. 


1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavora- 
zione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi 
da segare a carico e/o scarico manuale. 


1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a 
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale. 
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del 
legno. 


3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la 
lavorazione del legno. 


4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e/seghè a nastro a 
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, perTatlavorazione del 
legno e di materie assimilate o per la lavorazione»della carne e di 
materie assimilate. 

5. Macchine combinate dei tipi di cui ‘aipunti da 1 a 4 e al 
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate. 


6. Tenonatrici a mandrini multiplivad avanzamento manuale 
per la lavorazione del legno. 


7. Fresatrici ad asse verticaletadyavanzamento manuale per la 
lavorazione del legno e di materieassimilate 


8. Seghe a catena portatili da legno. 


9. Presse, comprese le..piegatrici, per la lavorazione a freddo 
dei metalli, a carico e/o scàfico manuale, i cui elementi mobili di 
lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità supe- 
riore a 30 mm/s. 


15. Ponti elevatoriper veicoli. 
B. COMPONENTI DI SICUREZZA 


1. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento 
(ROPS). 


2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti 
(FOPS). 


L’autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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Autorizzazione all’Organismo CSI S.p.a. in Bollate al rila- 
scio di certificazione CE sulle macchine secondo la diret- 
tiva 98/37/CE . 


Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la 
competitivà e del direttore generale della tutela®e delle condizioni di 
lavoro del 25 marzo 2004; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, 
n. 459; 


Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 
19 dicembre 2002, pubblicata nella. Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; 


Vista l’istanza in data 19 giugno 2003, prot. n. 0603/0/3, presen- 
tata dall’Organismo CSI $S.par con sede legale in viale Lombardia 
n. 20 - Bollate (Milano) veltà ad ottenere l’autorizzazione all’eserci- 
zio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine 
di cui all’allegato IVNal decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1996, n4459) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 
1996; 


Vista latota dell’Organismo CSI S.p.a. con sede in legale in viale 
Lombardia,n. 20 - Bollate (Milano), acquisita in atti di questo Mini- 
stero in data‘25 novembre 2003, prot. n. 831107 con la quale è stata 
integrataé completata la documentazione già prodotta; 


Considerato che l’Organismo CSI S.p.a. con sede legale in viale 
Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), ha dichiarato di essere in pos- 
sessovdei requisiti minimi di cui all’allegato VII del decreto del Presi- 
dente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; 


Visto le risultanze dell’esame istruttorio esperito congiuntamente 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenu- 
tasi presso il Ministero delle attività produttive il 9 febbraio 2004; 


L’Organismo CSI S.p.a. con sede in viale Lombardia n. 20 - Bol- 
late (Milano), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di confor- 
mità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui 
all’allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE): 


A. MACCHINE 


1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione 
del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di 
materie assimilate. 


1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavora- 
zione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispo- 
sitivo di trascinamento amovibile. 


1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavora- 
zione, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a sposta- 
mento manuale. 


1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavora- 
zione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi 
da segare a carico e/o scarico manuale. 


1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a 
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale. 


2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del 
legno. 


3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la 
lavorazione del legno. 


4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a 
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del 
legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di 
materie assimilate. 


5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al 
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate. 
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6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale 
per la lavorazione del legno. 


7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la 
lavorazione del legno e di materie assimilate. 


8. Seghe a catena portatili da legno. 


9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo 
dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di 
lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità supe- 
riore a 30 mm/s. 


15. Ponti elevatori per veicoli. 


GIANFRANCO TATOZZI, direttore 
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16. Apparecchi per il sollevamento di persone gori ùn rischio 
di caduta verticale superiore a tre metri. 


B. COMPONENTI DI SICUREZZA 


1. Strutture di protezione contro il rischioxdi/capovolgimento 
(ROPS). 


2. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti 
(FOPS). 


L’autorizzazione ha la durata di tre/anni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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FRANCESCO NOCITA, redattore 


(G401084/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località libreria indirizzo pref. |tel. fax 

95024 | ACIREALE (CT) CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via Caronda, 8-10 095| 7647982| 7647982 
00041 | ALBANO LAZIALE (RM) |LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06| 9320073| 93260286 
60121 | ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071|] 2074606| 2060205 
84012 | ANGRI (SA) CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 4 081| 5132708| 5132708 
04011 | APRILIA (LT) CARTOLERIA SNIDARO Via G. Verdi, 7 06| 9258038| 9258038 
52100 | AREZZO LIBRERIA PELLEGRINI Piazza S. Francesco»7 0575 22722 352986 
83100 | AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti; 30/32 0825 30597 248957 
81031 | AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci, 18 081| 8902431| 8902431 
70124 | BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 080| 5042665| 5610818 
70122 | BARI LIBRERIA BRAIN STORMING Via,Nicolai, 10 080| 5212845| 5212845 
70121 | BARI LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI Via Crisanzio, 16 080| 5212142| 5243613 
13900 | BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14 015) 2522313 34983 
40132 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051| 4218740) 4210565 
40124 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051| 3399048| 3394340 
20091 | BRESSO (MI) CARTOLIBRERIA CORRIDONI Via Corridoni, 11 02| 66501325| 66501325 
21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752 
93100 | CALTANISETTA LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto |, 111 0934 21946 551366 
91022 | CASTELVETRANO (TP) |CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714 
95128 | CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529 
88100 | CATANZARO LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811 
66100 | CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070 
22100 | COMO LIBRERIA GIURIDIGA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324 
87100 | COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 23110 23110 
50129 | FIRENZE LIBRERIA'PIROLA già ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055| 2396320 288909 
71100 | FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064 
06034 | FOLIGNO (PG) LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41 0742 344968 344968 
03100 | FROSINONE L'’EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161 
16121 | GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178| 5705693 
95014 | GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENORITA Via Trieste angolo Corso Europa| 095| 7799877| 7799877 
73100 | LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057 
74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080| 4839784| 4839785 
98122 | MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662174 
20100 | MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA 1.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele Il, 11/15 02 865236 863684 
20121 | MILANO FOROBONAPARTE Foro Buonaparte, 53 02| 8635971 874420 
70056 | MOLFETTA (BA) LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24 080| 3971365| 3971365 


cap 


80139 


80134 


84014 


28100 


35122 


90138 


90138 


90128 


90145 


90133 


43100 


06121 


29100 


59100 


00192 


00195 


00161 


00187 


00187 


45100 


63039 


07100 


96100 


10122 


21100 


37122 


36100 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


località 


NAPOLI 
NAPOLI 
NOCERA INF. (SA) 
NOVARA 
PADOVA 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PALERMO 
PARMA 
PERUGIA 
PIACENZA 
PRATO 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 


ROVIGO 


SAN BENEDETTO D/T (AP) 


SASSARI 


SIRACUSA 


TORINO 


VARESE 


VERONA 


VICENZA 


ibreria 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


NUOVA 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


A MAJOLO PAOLO 


A LEGISLATIVA MAJOLO 


A LEGISLATIVA CRISCUOLO 


EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 


A DIEGO VALERI 


LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE 


A S.F. FLACCOVIO 


A S.F. FLACCOVIO 


A COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO 


A FORENSE 


A MAIOLI 


A NATALE SIMONELLI 


TIPOGRAFIA DEL MAINO 


A CARTOLERIA GORI 


A DE MIRANDA 


COMMISSIONARIA CIAMPI 


L'UNIVERSITARIA 


IA GODEL 


STAMPERIA REALE DI ROMA 


CARTOLIBRERIA PAVANELLO 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


LIBRER 


IA LA BIBLIOFILA 


MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE 


LA LIBRERIA 


IA GIURIDICA 


IA PIROLA 


IA L.E.G.IIS. 


IA GALLA 1880 


indirizzo 


Via C. Muzy, 7 

Via Tommaso Caravita, 30 
Via Fava, 51 

Via Costa, 32/34 

Via dell’Arco, 9 

P.za V.E. Orlando, 44/45 
Piazza E. Orlando, 15/19 
Via Ruggero Settimo737 
Via Galileo Galilei, 9 

Via Maqueda, 185 

Via Farini, 34/D 

Corso Vannucci, 82 

Via Quattro Novembre, 160 
Via Ricasoli, 26 

Viale G. Cesare, 51/E/F/G 
Viale Carso, 55-57 

Viale Ippocrate, 99 

Via Poli, 46 

Via Due Macelli, 12 
Piazza Vittorio Emanuele, 2 
Via Ugo Bassi, 38 

Piazza Castello, 11 

Piazza Euripide, 22 

Via S. Agostino, 8 

Via Albuzzi, 8 

Via Pallone 20/c 


Viale Roma, 14 


pref. 


081 
081 
081 
0321 
049 
091 
091 
091 
091 
091 
0521 
075 
0523 
0574 
06 
06 
06 
06 
06 
0425 
0735 
079 
0931 
011 
0332 
045 


0444 


tel. 


282543 


5800765 


5177752 


626764 


8760011 


6118225 


334323 


589442 


6828169 


6168475 


286226 


5723744 


452342 


22061 


3213303 


37514396 


4441229 


6798716 


6793268 


24056 


587513 


230028 


22706 


4367076 


231386 


594687 


225225 


fax 


269898 


5521954 


5152270 


626764 


659723 


552172 


6112750 


331992 


6822577 


6172483 


284922 


5734310 


461203 


610353 


3216695 


37353442 


4450613 


6790331 


69940034 


24056 


576134 


238183 


22706 


4367076 


830762 


8048718 


225238 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le ‘altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 


— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - E» 06 85082147; 


— presso le Librerie concessionarie indicate. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 


10 - 00100 Roma, vérsando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 


Le inserzioni;@ome da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente 
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gazzetta Ufficiale Abbonamenti 
‘> 800-864035 - Fax 06-85082520 


Vendite 
‘> 800-864035 - Fax 06-85084117 


Ufficio inserzioni 


‘» 800-864035 - Fax 06-85082242 


Numero verde 
=» 800-864035 


GAZZETTA UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*) 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 20083 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Tipo A_ Abbonamentoai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


AI 


N.B.: 


(di cui spese di spedizione € 219,04, -\annuale € 397,47 

(di cui spese di spedizione € 109,52, semestrale € 217,24 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 

(di cui spese di spedizione € 108,57, - annuale € 284,65 

(di cui spese di spedizione € 54,28 - semestrale € 154,32 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 

(di cui spese di spedizione € 19,29, - annuale € 67,12 

(di cui spese di spedizione € 9,64 - semestrale € 42,06 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 

(di cui spese di spedizione € 41,27, - annuale € 166,66 

(di cui spese di spedizione € 20,63, - semestrale € 90,83 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 

(di cui spese di spedizione € 15,31 - annuale € 64,03 

(di cui spese di spedizione € 7,65, - semestrale € 39,01 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 

(di cui spese di spedizione € 50,02, - annuale € 166,38 

(di cui spese di spedizione € 25,01 - semestrale € 89,19 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari, edaifascicoli delle quattroseriespeciali: 

(di cui spese di spedizione € 344,93, - annuale € 776,66 

(di cui spese di spedizione € 172,46, - semestrale € 411,33 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 
delle quattro serie speciali: 

(di cui spese di spedizione € 234,45, - annuale € 650,83 

(di cui spese di spedizione € 117,22, - semestrale € 340,41 


L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al /tipo \di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004. 


BOLLETTINO DELLE ‘ESTRAZIONI 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00 


PREZZI.DI/VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 0,77 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo Bollettino Estrazioniw#ogni 16 pagine o frazione € 0,80 
fascicolo Conto Riassuntive del Tesoro, prezzo unico € 5,00 
ILV.A. 4% a carico dell'Editore 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il (inserzioni) 
Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 318,00 
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 183,50 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 188,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € 175,00 
Volume separato (oltre le spese/di spedizione) € 17,50 


LLV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad ‘anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione@relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


€ 0,77 
+45-410100040409 


